v^ 

>, 


IMAGE  EVALUATION 
TEST  TARGET  (MT-3) 


<^ 


1.0 


I.I 


11.25 


L4|2.8 


2.5 
2.2 


2.0 


U    11.6 


6" 


7] 


V2 


7. 


^J^?    ^ 
^^^V     A 


Photographic 

Sciences 
Corporation 


23  WES)  mAIM  fTMtT 

WEBSTIR.N.Y.  14580 

(716)S72-4S03 


.V 


l/.. 


<^ 


CIHM/ICMH 

Microfiche 

Series. 


CIHM/ICMH 
Collection  de 
microfiches. 


Canadian  Institute  for  Historical  Microreproductions  /  Institut  Canadian  de  microreproductions  historiques 


Technical  and  Bibliographic  Notes/Notes  techniques  et  bibliographiques 


The  Institute  has  attempted  to  obtain  the  best 
original  copy  available  for  filming.  Features  of  this 
copy  which  may  be  bibliographically  unique, 
which  may  alter  any  of  the  images  in  the 
reproduction,  or  which  may  significantly  change 
the  usual  method  of  filming,  are  checked  below. 


□    Coloured  covers/ 
Couverture  de  couleur 

□    Covers  damaged/ 
Couverture  endommagie 

□    Covers  restored  and/or  laminated/ 
Couverture  restaur^  et/ou  pelMculie 

□    Cover  title  missing/ 
Le  titre  de  couverture  manque 

□    Coloured  maps/ 
Cartes  giographiques  en  couleur 

□    Coloured  ink  (i.e.  other  than  blue  or  black)/ 
Encre  de  couleur  (i.e.  autre  que  bleue  ou  noire) 

□    Coloured  plates  and/or  illustrations/ 
Planches  et/ou  illustrations  en  couleur 


D 
D 


D 


Bound  with  other  material/ 
ReliA  avac  d'autres  documents 


Tight  binding  may  cause  shadows  or  distortion 
along  interior  margin/ 

La  re  liure  serree  peut  causer  de  I'ombre  ou  de  la 
distorsion  la  long  da  la  marga  intiriaura 

Blank  leaves  added  during  restoration  may 
appear  within  the  text.  Whenever  possible,  these 
have  been  omitted  from  filming/ 
II  se  peut  que  certaines  pages  blanches  ajoutias 
lors  d'une  restauration  apparaissent  dans  le  taxte. 
mais,  lorsquo  cela  itait  possible,  ces  pages  n'ont 
pas  M  filmies. 


L'Institut  a  microfilm^  le  meilleur  exempiaire 
qu'il  lui  a  M  possible  de  se  procurer.  Les  details 
de  cet  exempiaire  qui  sont  p«ut-Atre  uniques  du 
point  de  vue  bibliographique,  qui  peuvent  modifier 
une  image  reproduite.  ou  qui  peuvent  exiger  une 
modification  dans  la  m^thode  normaie  de  filmage 
sont  indiquto  ci-dessous. 


n 

D 
D 

D 
D 
D 

n 


Coloured  pages/ 
Pages  de  couleur 

Pages  damaged/ 
Pages  endommagies 

Pages  restored  and/or  laminated/ 
Pages  restauries  et/ou  pelliculAes 

Pages  discoloured,  stained  or  foxed/ 
Pages  d^color^es,  tachettes  ou  piquAes 

Pages  detached/ 
Pages  ditachies 

Showthrough/ 
Transparence 

Quality  of  print  varies/ 
Qualiti  inigale  de  I'impression 

Includes  supplementary  matirial/ 
Comprend  du  materiel  supplimentaire 

Only  edition  available/ 
Seule  Edition  disponibie 

Pages  wholly  or  partially  obscured  by  errata 
slips,  tissues,  etc.,  have  been  refilmed  to 
ensure  the  best  possible  image/ 
Les  pages  totalement  ou  partieilement 
obscurcies  par  un  feuillet  d'errata,  une  pelure. 
etc.,  ont  iti  filmies  A  nouveau  de  facon  A 
obtenir  la  meilleure  imago  possible. 


T 
ti 


T 

P 
a 
fi 


C 

ta 

t 
s 

0 

fi 

s 

0 


7 

s 
T 

V 

d 
a 
b 
ri 
n 
n 


0 


Additional  comments:/ 
Commentaires  supplAmentaires; 


This  copy  is  a  photorsproduction. 


This  item  is  filmed  at  the  reduction  ratio  checked  below/ 

Ce  document  est  film*  au  taux  de  reduction  indiqui  ci-dessous. 

10X  I4X  18X  22X 


MX 


30X 


J 


12X 


16X 


20X 


24X 


28X 


32X 


Th«  oopy  filmed  h«r«  haa  b««n  raproduead  thanka 
to  tha  ganaroaity  of: 

MwnorM  UnivwiHy,  teint  John's,  Nf  M.,  which  hoMs 
■  photoeopy  r1  tha  origiiMl  btloniing  to 
Harvwd  UnHMijhy.  Gray  Hwtioriuni  LMmry, 
Cwnbf  iQQSf  r 


Tha  imagaa  appaaring  hara  ara  tha  baat  quality 
poaaibia  eonaidaring  tha  condition  and  iaglbility 
of  tha  original  copy  and  in  Icaaping  with  tha 
filming  contract  spaeificationa. 


Original  copiaa  In  printad  papar  covara  ara  fllmad 
beginning  with  tha  front  eovar  and  anding  on 
tha  laat  paga  with  a  printad  or  illuatratad  impraa- 
•ion.  or  tha  bacic  covar  whan  appropriate.  All 
othar  original  copiaa  ara  fllmad  beginning  on  tha 
firat  page  with  a  printad  or  illuatratad  imprae- 
slon.  and  anding  on  the  laat  paga  with  a  printad 
or  illuatratad  impraaaion. 


L'axamplaire  filmA  fut  reproduit  grice  k  la 
g4n^oait*  da: 

MtnwrM  Univwnity,  Saint  John'*,  Twra-Nwiw 
uno  phoftoraproduetion  do  !■  eopio  originaio  do 
"Harvard  Univanity,  Gray  Harborium  Library, 
Cainbridfla,  Mav* 

Lea  imagee  auivantae  ont  4ti  reproduitea  avac  la 
piua  grand  aoin,  compta  tenu  de  la  condition  at 
do  la  nettatA  de  I'eitemplalra  flImA,  et  m* 
eonformit*  avac  lee  eondltione  du  contrat  de 
flimage. 

Lea  eRamplairea  originaux  dont  la  couverture  en 
papier  eat  Imprim4a  sont  flimte  en  commen^nt 
par  la  promier  plat  et  en  terminent  soit  per  la 
dami^re  page  qui  comporte  une  empreinte 
dlmpreeaion  ou  dllluatration,  aoit  par  la  second 
plat,  salon  la  eaa.  Toua  lee  autrae  axemplairea 
origineux  sont  flimta  en  commen^nt  per  la 
premiere  page  qui  comporte  une  ompreinte 
dlmpreaaion  ou  dllluatration  at  en  terminent  per 
la  demiAra  page  qui  comporte  une  telle 
empreinte. 


The  leat  recorded  frame  on  each  mieroflch« 
shell  contain  the  symbol  ^^(meenlng  "CON- 
TINUeO").  or  the  symbol  ▼  (meaning  "END"), 
whicliaver  appiiee. 


Un  dee  symbolee  sulvants  apparaltra  sur  la 
^smMira  image  de  cheque  microfiche,  selon  le 
caa:  la  aymboie  <-^  aignifi*  "A  SUIVR6".  la 
aymbola  ▼  signifia  "FIN". 


Mepa.  piatae,  charts,  etc..  may  be  filmed  at 
different  reduction  ratioa.  Thoae  too  large  to  be 
entirely  included  in  one  expoaura  ara  filmed 
beginning  in  the  upper  left  hand  comer,  left  to 
right  and  top  to  bottom,  aa  many  framee  aa 
required.  The  following  diagrama  illuatrata  tha 
method: 


planchee.  tablaeux.  etc..  peuvent  Atre 
fiim4e  i  dee  taux  de  rMuetlon  dlff irents. 
Loraque  la  document  eet  trop  grend  pour  fttre 
reproduit  en  un  soul  cliet<4.  il  eat  film*  k  partir 
da  i'angla  supMaur  gauche,  de  gaudie  k  droite, 
at  da  haut  en  bee,  en  prenant  la  nombre 
dimagee  nAcaeaaira.  Lee  dlagrammea  suivanta 
llluatrent  la  m^thoda. 


1  2  3 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

|(    |vi! 


^iHMFir^ 


FEB   18  1971 


A    LIST 


^ 


is 


OV  TBI 


FLOWERING  PLANTS  &  FERNS 


QF 


NEWFOUNDLAND 


WITH    METEOROLOGICAL    OBSERVATIONS 


BT 


HENRY    REEKS,    F.L.S.  E.Z.S., 


tc,    &c. 


« 


NEWBURY: 
PRINTKD  BY  DLACKET  AND  SOX,  34,  XORTUBUOOK  STRKKT, 

1873. 


^v.  iwu^  iA..^.*^    V*^  lua-^vo-^  Uvt^- j 


V — 


KOTES  ON   THE   FLOKA  OF  NEWFOTTiST)LAND, 


[RBAD   BEFORE   LDfXEAK   SOCIETY,   DECEMBEB  2,    1869.] 


I 


r 


The  following  list  of  Flowcrinf*  Plants  and  Ferns  was  compiled 
during  an  ornithological  trip  to  NcwfoundLmd  from  xVugust,  1866 
to  August,  1SG8. — and  perhaps  owes  its  origin  almost  entirely  to 
0  Kick  bed,  on  which  I  spent  many  months  suffering  from  a  very 
severe  frost  bite,  which  leaves  me  partially  a  cripple  to  this  day. 
That  this  list  has  no  other  faults  than  those  of  omission.  I  am 
far  from  thinking;  in  ftxct  perhaps  its  only  merit  consists  in  its 
origir.ality,  for  at' present  I  am  not  aware  of  the  existence  of 
ony  other  list  extant]  althoi^gh  T  know  that  small  collections  of 
plants  have  been  sent  or  brought  home  from  time  to  time.  The 
fipocimcns  for  the  most  part  were  kindly  brought  me  by  the 
settlers  or  their  children,  and  under  such  circumstances,  as  one 
may  naturally  suppose,  were  generally  of  the  most  wretched 
description.  Again  others  were  identified,  or  siipposcd  to  bo, 
when  I  was  so  weak  as  scarcely  to  be  able  to  sit  up  sufficiently 
long  to  examine  th'^m ;  and  added  to  this  not  having  my  press 
or  drying  paper  with  me  the  specimens  were  generally  thrown 
aside  after  examination,  or  placed  between  the  leaves  of  a  book, 
whence  they  often  got  lost. 

Three  hundred  and  seventy-one  species  besides  varieties  have 
been  enumerated.  Of  these  six,  besides  Calhtna  vulgaris  and 
liotnjchium  Lnnan'a  are  now  to  the  flora  of  North.  America, 
while  three  of  them,  to  which  I  have  provisionally  given  names, 
appear  not  to  have  been  previously  described,  viz:—  Jlo/n  Itiirfonii, 
Euphrasia  purpurea  and  Iris  hiflora.  Trofessor  C.  Powoy,  D.D., 
gives  186  species  of  Carex  for  North  America,  but  I  have  only 
identified  29  in  Newfoundland;  also  but  38  Grasses  of  the  }2oS 
said  to  grow  in  the  United  States  and  Canada.  The  Classification 
and  Nomenclature  arc  taken  from  ProlVssor  A.  AVood's  "Class 
Book  of  Botany,"  published  by  A.  S.  Barnes  and  Co.,  New  York, 
18C6. 


1^' 

■l 

i 


i 


A  LIST  OF  THE  FLOWERING  PLANTS  AND  FERNS. 

Marked  *  are  not  included  in  Hooker's  "  Flora  Borealii  Americana." 


Ramuxcxtlacea. 

Anemone narclssiflofa    ^7.^M.^t^,*. 
Thalictram'dioicum     7;  -r,* jvA'.u: / 


»» 


-'•I 


comuti 
„  alpinum 

*  Banunculus  acris 

„  Bcelerdtus 

Caltha  palustiis 
Coptis  trifolia 

Aconitum  Napellus  (introduced) 
T.  Cimicffuga  racem6sa 
*Act8Ba  spicata  (fl.  June— July) 

Nymphleaoeje. 

Nympheoa  odordta:  rare? 
Nupnar  advena  (Beaver-root) 

Sarraceniace^. 
Sarrac^nia  purpurea  (Indian-pipes) 

Crvcifekje. 

Arable  hirsita  '-  d  .A.^(»'i*i-^ 
^       „       canadensis  ? 

Sisymbrium  officinale 
^.  „  canSscens 

Driba  v6ma  -  -c .  tV «.-.  ..a 

Capsdlla  Bursa-pastoris 

YlOLACE^. 

Viola  blanda 

*  „  Burtonii  n.  sp.  ?  Agrees  with 
V.  blanda  except  in  Laving  the 
lateral  petals  bearded,  and  the 
upper  petal  9»?y  beautifully  veined 
with  purjple.  Fragrant.  May — 
June. 

Viola  cuculldta 
,y    canadensis 

DROSERACEiG. 

Drus6ra  rotundifulia 


Oartophyllaceje. 

Oer&stium  vulgdtum 

„        vi8c6sum  .- /-^'^'>^  •**•'*•' 
Stell&ria  m^dia 

„        borealis  '  , 

Areniria  lateriflora 
Alsine  stn'cta  •  .1  -. '  .'f.  ir    £<  >/  >  •  ^  ."- 

„      Oreenlandica  t»t  i».'  y    m  >/  . 
Sagina  nodosa 
Honk6nya  peploides 
Sp§rgula  arvlnsis 
♦Paronychia  canadensis 
*Scleranthus  dnnuus 
Mollugo  verticill4ta  ^ 

Balsaminace^. 

Impitiens  fulva 

ACERACEJB. 

Acer  Pennsylvdnicum 
„    spicatum 

N.B. — The  genus  Acer  is  not 
found  on  the  island  so  far 
north  as  Cow  Head. 

'  Leguminos^. 

Pfsum  sativum  (cultivated) 
Lath'yrus  palustris 

,t  marftimus 
Hedys^arum  boreale 
Trifolium  repens 

..        prateuse  (introduced) 

RosacewG. 

Snnguisor'ba  cnnadoueis 

Ceraaus  Pennsylvilnica  (from  Bonne 

Bay  South) 
Amelan'chior  canadensis 
Pyrus  Ainoricuna 
Kosa  Ijicula 

fl     Carolina     ;  i-    ,.-  .* 
Agrim6nia  Eupatoria        •  <  •' 


.J^<kwMlMM 


.tl." 


■,-.'.it^^' 


t^ 


I 


L«     j/<*i.u"a 


"3  G^um  iriflorum' 
„     rivilo 
„    xxmcrophy'lliim 

Rubut  hfspiJu* 

„      arwUcui.     Cow  Head;  com- 
won.    N.H.— New  to  the  Flora 
oi  N.  America. 
*;  Rubua  cmndonsis 
„      Chamrcmiru* 
„      •triffosus 
„      trillorus 
Fnigiiria  virginidna 

„        vcsi-a  ? 
Conmrum  i»:ilustt« 
rotentillii  Is'orvi'gica 
„        nrgentoa 
'.  Spira-A  tomontosa 
I,      talk'ii«>lia 

OSOTiRACE.U. 

Kpilobium  niigustifolium,  (an  abun- 
dant an<l  troublcsomewcod,  called 
<•  blood-vine  "  by  tUo  Bottlers.) 
„         olninum-  •  r';-'-'*^* 
„         pali'istro     (  ^ 

„        totrugonum  -  .t. </.»?«-« a. 

Circwu  alpinn 
Myriophjl'lum  vorticaUtum 

„  ton6Uuni 

llippuriH  vulgArJs  (near Bonne  Bay: 
rare? 

Grossulace^. 

Itibcs  lac^'l^tro 
•      ,       hirttllum  ^ 
f,     oxycanthoides 
„     rubrum    ^  (white  fruit.)  In- 
troduced. 

Crassulacea. 
''  Penthorum  ecdoides  '  .S'r.-  -^y-^c^^ 

8axifkagaceje. 

Mitella  nu'la 
K.B. — This  species  is  common  at 
Cow  Head,  N.F.L.,  but  I  did 
not  meet  with  the  more  com- 
mon epccies  (M.  diphy'lla). 

U3IBELLIFERJE. 

Sanic'ula  canadensis  '  -^  wv^^.  '  . 
Heracloum  lunatum 


-/ 


Archangelica officinalis, introduced?    , 

*  H  peregrina, 
*Dancu8  corota  (introduced) 

Araliaceje. 

Aralia  Vudicau.lis  * 

,,     racemdsa 

C0RNACE.S. 

Oomus  canadensis  ^ 

„        Mrfcea    ? 
^^        paniculata  * 
„        itolonifera 

„  tuecica — Common  at  Cow 
Head.  Flowers  in  July.  New 
to  the  Flora  of  N.  America. 

CAPRirOLIACEiE. 

Linnoed  borealis,  (abundant) 

Lonicera  coerulea 

Sambucus  pubens 
N.B.  —This  plant  does  not  appear 
to  grow  north  of  Eocky  Har- 
bour, or  perhaps  Lobster  Cove 
(49'  33'  N.L.) 

♦Viburnum  O'pulus 

*  ,,        pauciflorum 

KuBIACEiE. 

Galium  boredle  '!   '  ^ '  •  •  '. « 

„      asprellum 
Mitchella  repcna    '; 

COMPOSITJE. 

Aster  punfcous 
Erigeron  canadense 

„         Philadelphicum  \ 
Solidago  canadensis 

„       alt{ssima 

„       arguta  '' 
Achillea  Millel'oHum 
Leucan'themum  vulgare 
Tanacfetum  Tiilgaro  (inti'oduccd) 
AntennAria  margaritAoea 

„  plantugiuifolia  ", 

Senecis  at!irous 

♦Ceutaurea  Cyanus  (introduced) 
Cir'sium  nuiticum 
NabiUus  nlti:>'simus 
albus       ' 


>» 


'.^.  / 


» '  •>    * 


Taraxdcum  Dons-loonis 


II 
II 


Campanvlace^. 

Campaniila  rotundifolia 
N.B.  — The  Newfoundland  va- 
riety (?)  of  this  plant  differs 
from  the  European  form  in 
being  much  loss  branched,  with 
fewer,  but  much  larger  flowers; 
average  specimens  of  which 
measure  1  inch  long  by  1  inch 
2  lines  wide,  twd  are  much 
more  pentagonal  inform.   The 

Slant  Id  culled  '  thimble-flower' 
1  Newfoundland. 

Ericacejs. 

Oayluss&cia  resinosa 

Yaccin'ium  coespitbsum 
Cdnud^nse 
Pennsvlvdnicum 
corymb^sum 

Ozycoccus  palustris 
t,        macrocdrpus 

Chiog§n,ej  hispfdula 

Kalmia  glauca 

Epigecd  repens 

Arctostaph'ylos  tJva.ursi 

Oaulth^ria  procumbens 

Andromeda  polifolia  -  )  u  •  ?  t.fv;ti!A 
„  calycul&ta 

LMum  palustre  .  ?  '    .  . , .. .  ."t.t.. 

Pyrola  secunda 
I,       minor 
.,       chlorantha 

Hon6se3  grandiflora 

Chimaph'ila  umbelldta  "*, 

Monot'ropa  uniflbra 
»»  Hypopytia 

Calluna  vulgaris 
N.B. — Through  the  kindness  of 
the  Bisiiop  of  N.F.L.,  I  havo 
recently  received  a  liberal  sup- 
ply   of  this  plant   in  flower 
The  specimens  were  gathered 
near  Uapelin    liay    in    about 
47"' NL.,  and  6.r- West  long. 
All   the   known    localities   fur 
this  plant  in  N  F.L.  appear  tu 
be  in  about  the  sumo  latitude, 
and    between    53° — 51°    west 
longitude !  viz.,  "  Head  of  St 
Mniy.'s    Bay    and    Trepassoy 
Bay,"  (Mr.  W.  E.  Cormack). 


Professor  Geo.  Lawson,  in 
Transactions  of  Nova  Scotia 
Institute  of  Nat.  Science  re- 
cords having  gathered  Calli^ina 
vulgaris  on  Ulston  Farui,  St. 
Anns  Bay,  Cape  Breton  Island. 
It  has  also  been  gathered  at 
Tewksbury,  Massachusetts. 

PRIMtJLACE^B. 

Frim'ula  Uistassfnica  )       both 

„        farinbsa      ,    )    common. 
Trient&lis  Americ&na 
tiamolus  valeraudi  Z 

PLANTAOINACE.S!. 

Plantdgo  major  (Introduced  ?)  .  ., 
„        lanceoldta 

Pltjmbaoinace^. 

Stat'ice  Limbnum 
Armeria  vulgdris  ^rare  ?) 

Lentibulace^. 

Pinguio'ula  vulgaris 
Utnculdria  intermedia 


i'f.'^C'  ^.li  ".^» 


»i 
II 
II 
II 


mmor 
vulgdris 
I  subuldta 
cornuta 


rare? 


Orobanchace^. 


Conoph61is  Americdna  *, 
AphylTon  uniflora 

ScROPIIUlARIACE^. 

Veron'ica  Anagallis  •.  .iv->f  .i.-ft^A 
„         scutcll^ta- 
„         serpyllifblia 

Castilloja  septenti-iontklis 

PediculJiris  Canadensis ';' 

Bhinanthus  Crista-galli 

Euphrasia  officinalis,  common  form. 
„  purpurea,    n.  sp.?    This 

form  of  eyebright  occurs  in  con- 
siderablo  patchos  on  the  sea  coast 
at  Cow  Head,  N.F.L.,  and  is" 
readily  distinguislied  when  grow- 
ing by  its  being  much  sniallor 
proportionally  iu  all  its  parts, 
and  by  its  dark  purjple  flowors. 
(E.  gracilis?  Fries.) 


}. 


Labiatji. 

Xfcntha  rfridis 

„         Canadonsis 
Prunol'la  vulgJlris 
SvutcUaria  coloriculata 
Literi£l6ra 


II 


BORRAOINACE^. 

Bfcrtcnsia  mnrftima. 
F^'hitiospor'mum  Lappula 
Cvnoi'Iossum  oiRcin&hs  )  ,„,^ , 
,,  Morri886iu  j '"* ' 

Gentianacejb. 

Ocntiana  crinfta  '  -az-n.**'* 
„        AndrewsU  * 
„        Amarella 
N.  n.— This  last  is  common  among 
ulinrt    grass    at    Cow    Head, 
N  F.L.,    and    is  new  to    the 
flora  of  N.  America.  (G.  acuta 
of  Michx.?) 
Hnluiiia  defl^xa 
Monyanthes  trifoliata 

OLEACEiB. 

Frax'inus  Americdna  -  'hCa  xo 
N.B. — North  as  far   a^   Bonne 
Bay,  N.F.L. 
tt        pub^scens?  Bonne  Bay. 

POLYGONACEJE. 

Oxyr'ia  reniformis 
Ituuxex  crispus 

f ,        verticillatus  •  "^'^'^  ''•••*»  f<^ 
M        Acetosella 
Polygonum  aviculare 

„         hydropiperoldes  ]  p 

„  Hydropipor         ) 

tt         amphfuium 
fi         viviparum 

ClIENOPODIACE^ffi. 

Blitum  capitutum 

Saxtai.aceje. 

Coman'dra  umbollata  -  >'.;.  -tv 

TJrticace;e 
Ur'tica  prbcera  :  ..'t, .,/;.•.'  ' 
II       dioica  (Introduced?)    " 


Empetrace;e. 

Em'pctrum  nfgrum 
*Corema  Conradii  (rare  ?) 

CtJPULlFER-«. 

Corylufl  Americdna  '^ 
„      rostrita  (rare  ?) 

Betulace^: 

B^tula  excelsa,  (N^rth  to  Bonne 

Bay.) 
*  ,p       lenta,  rare  at  Cow  Head.  ? 
*  „        nigra  1 

M        papyricea 

„        puoiila 
AInus  incana  ^  « 

„      serrulata  *  o*^<U 

Myrtcace^. 
Myri'ca  Gale 

Saucace^. 

Sdlix  purpil^rea 
^f    longifolia 
„    ripens 
II 


II 


herbacese 
lucida 


Por'ulus  balsnmifera 
f,        candicans 

Callitriciiace^. 
Callit'riche  vema 

C0XIFER.E. 
Pinus  stnl»b^ 


II 
II 


mitis    ; 
resinoaa 


II 


„     Biuiksiana  ? 
A'bies  balsiimea 
ttlba 
0  rubra 
II      nigra 
Larix  Anierickna 
Jui\ipcrus  communis 

„         pro8tr^ta,  (common) 

Taxace.e. 
laxus  Canadensis 


6 


;o  Bonne 
;v  Head.  ' 


Imon) 


^  Typhacejb. 

Typha  latif6lia 

*  0  augustifolia 
8par^ganum  ram6sum 

„  nktans 

Naiadacbjb. 

Zannichellia  palustris 
•Zostera  marina 
Buppia  maritima 

Alismacejb. 

AUs'ma  plantiiKo 
Baeittana  variabilis 
Tngl<5cliin  palustre 

Orchidacejb. 

*QypripSdium  c&ndidum 

,f  specUibilis 

'f,  aoaMe 

tt  arietlnum 

Platanthera  hyperborea 

tt  Fayc6des 

Lis'tera  cordi-^a  • 

„      vouvdllarioldes 
Sptran'thes  gracilis 

„  odmua 

*  ,1  latifolia 
Pog6nia  opbioglossoides 

Iridacejg. 
Iris  versicolor 
tt    bifl6ra,  Not  Linn,  n.  sp.?    Two 
flowered   Iris.      Leaves   linear, 
shorter  tban  the  smooth  round 
stem  which  is  8-10  inches  high, 
and    bears   two    light    purple 
flowers,  one    of  wmch  withers 
before  the  other  expands.     Pe- 
tals very  small,  linear-lanceolate. 
Flowers .  in  June.    Common  at 
Cow  Head,  N.F.L.  amongst  short 
grass.     Said  by  Prof.  Babington 
to  resemble  I.  Yirginica. 
Sisyrinchium  Uormudianum? 
N.  B. — I  see  no  difforcnco  between 
this  plant  and  the  European 
8.  an'ceps:  I  have  never  boon 
able  to  gather  a  spocimon  in 
which  the  longer  valve  of  the 
spathe    did    not    overtop    the 
flowers;  although  it  is  said  not 
to  do  80  in  S.  Bormudianum. 


LiLlACEA. 

Allium  schconoprksum  (cultivated) 
Polygoniitum  multifl6rum 

fi  pub^scens 
Clinto'nia  borealia 
Smilac(na  stellkta 

tt        trifoliii 
Majan'themum  bif51ium 
Prosar'tes  lanugin6sa 

JUKCACEJB. 

L6zula  pilosa 

I,       campestris 
Jun'cus  effilksus 

scirpoldes 

d^biUs 

aouminitus 

c6nradl 

buf5niuj 

tenuis    , 

hvl\  ?)SU8 


t» 
»• 
tt 


OTPBRAC£iB. 

Cypfems  influx  us 
♦Meocharis  tenuis 
tt        obtusa 
Sdr'pas  lac^stris 
I*      piineens 
I,      Eriophorum 
Eriophorum  vagiu&tum 
„  Yirginicum 

I,  polyatachyon 

„       ■     grkcile 
Khynchos'pora  glomerilta 
*Clkdium  mariscoides 
Carex  distycha 
murichta  "— 
retroflexa  ^ 
stipkta  -^ 
mirabilis  -    , 
scopkria  — 
ctespitbsa 
stricta   " 
argustata 
aquatilis  '"^ 
mavitima  — 
salina  — 
obtusi!^ta  - 
Backii  — 
Buxbuumii  '" 
fonnosa   " 
pubescens 


'•^ 


!■• 


« 


■l! 
M 

11 


1  i 


fi 


ti 
*t 
(I 
If 
*i 
»i 
(I 
(I 

»» 


„     r>lantng»n©a 
IftxitkNra  -^ 

dt-bilis  — 
arctMa  " 
Kichnrdsoiiii  - 
»ul>ulMa  — 

hystricina  —  ,    , 

coninsa  — 
CliftSrmia  — ^^ 
Schwoinitzu  ' 
lacustris  - 

Gramike^. 

lyoor'fia  oryzoides  (rare  ?) 

„        Virginica 
2i/in»A  nqnatica 
Atn^)»lis  vulgJiria 

•  „         Bcibra 
Ciiuiii  ii^ndula 
Alo|tocuru3  pratcnsis 

„  geniculktus 

rhlt'Uin  prntcnse  (cultivated) 
(>r,v/<»|»sis  aspcrif61ia  j 
I'aii'icum  dopanperitum 

*  „        dich6tomum 

*  ( Ianugin6sum 
I'hilaris  arundin^cea 
Anthoxnn'thum  odoratum  (introd. 
)  I  i)  rocli'loa  borealis 

Alru  flexu6sa 

„    c(C6pit6sa 
I)antli6nia  epickta 
•Uromus  cilJJitus 
Dac'tylis  glomerkta  (introduced) 
Fcbtuca  duriuscula 
^  „    ^   pratensis  (introduced) 
Katdnia  Pennsylvanica 
Via  &nuua 
lixa 

GomprcBsa 
u     serdtina 

•  „    triviJJia 
•I     pratcnsis 

Glycliia  aquJitica 


) 


Olyc^ria  Canadensis 

*  ,1        marftima 
*Briza  media  (introduced) 
El'ymus  Hy'strix 

♦Ldlium  per^nne  (introduced) 
•Trit'icum  ripens  (introduced) 
*Spartina  juncea 

•  -         altemifdlia 


It 


Ltcopodiace^. 

Lycopddium  clavktum 

complan^tum 
dendroidcmn 
annotinum 
lucidulum 


II 
II 
II 

II 


Equisetaceje. 

Equis^tum  sylvaticum 
limdsum 
hv^male 


II 
II 


FiLICES. 

Botrycliium  lunaria  ? 
N.B. — The  Newfoundland  plant 
appears  to  come  nearer  If.  lu- 
naria than  to  either  of  the 
described  N.  American  species, 
and  will  therefore,  I  think, 
prove  new  to  the  Flora  of  that 
country. 

•Osmunda  regJJis  (rare?) 

„        cinnam6nca  (rare  ?) 

♦       „        Claytonihna  (rare  ?) 

PolypMium  viUgiire 

Struthiop'terus  GermSnica 

Pteris  gracilis 
Adiantum  pedatum  (rare  ?) 
Asplonium  Felix- fivmina 
Woodsia  ilven;ys  (rare '?) 
Cistop'teris  fiugilis 
Aspid'ium  aorostichoides 

marj^iii^le 

Thelyptora 

Novaboraceuso 


II 
II 
II 


same 


8 


) 

iced) 
need) 
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sio. 

6 

22 

15 


7  ».m.  fine,     wind  S 
J2  „  M    8        .. 

6P" S 

A  Dttuntiful  day,  wind  mode- 
rate; mean  temperature  for 

thedav 

7  a.m.  fine, .  wind  S 
12         dull,  cloudy,    S 

6  p.m.  lisiht  snow,  SSE  . . 
Wind  moderate  all  day;  mean 

temperature  ..         ., 

7  a.m.  fine,  wind  NNE  ,. 
12  >,         „      N 

«pn»-  „  „  NNW  .. 
Wind  moderate  but  variable; 
mean  temperature 

7  a.m.  fine,  wind  NNW.. 
12  ,.        „      N 

6  pm.  „  „  NXW  .. 
Wind  moderate,  occasionally 

varying    to    NNE;     moan 
temperature 

7  am.  fine,    wind   NW     . 
12        duU,  cloudy,  N 

fiji.m.  „        „         N 
Wind  moderate  but  cold ;  mean 
temperature  14  fi 

7  a  m.  light  buow,  wind  WX W    7 
12  »        „        „  ^VNW     14 

6  p.m.   „        „        „  WNW    10 
Wind  m-  derate  all  day;  moan 

temperature  ..         . .   10  6 

7  a.m.  dull,  cloudy,  wind  SE    42 
12  „        „  „     8E    41 

6  p.m.  „        „  „      8E    28 

Wind  boisterous  all  day;  mean 

temperature  for  the  day  . .   40  0 
Ditto        „       for  the  week..   18  6 


13  S 
6 
28 
22 

17  0 
12 
24 

16 

18  0 
14 
17 

16  0 


15  S 

19  0 

;4 

10 


7  a.m.  fine,    ^ind  SSW    .. 
12  „  „    SSW    .. 

A  beantiful  day,  wind  mode- 
rate; moan  temperature  of 
the  day       34  q 


37 
40 
32 


1868. 

1    7  a.m.  fine,  wind  W  —  2 

12  anowing,  „    W    10 

6  p.m.        „  „    w    12 

A  good  breeze  all  day;  mean 
tempeiatuie  for  the  day     ..     5  0 


2  7  a.m.  snowing,  wind  E 
IS          drifting,  „     SE 

6  p.m.  snowing,  „    NE 

Wind  rough    am,  moderate 

p.m.;  mean  tompL-ruture     .. 

3  7  a.m.  snowing,        wind  NE 
12  fine,  „    NE 

6  p.m.  snowing  „     Jf 

Wind  moderate  all  day ;  mean 
mean  temperature   . . 

4  7  a.m.  fine  wind  NW 
12        enowing.  „      NW, 

6  pm.  fine.  „     NW 

Wind  moderate,  almost  calm; 
mean  temperature   . . 

5  7  a.m.  'vapourj-.'f   wind  NW 
12        light  snow  „     NW 

6  p.m.  snowing  „  WNW 

Moderate  a.m ,    good    breeze 
p.m  ;  mean  temperature    . . 

6  7  a.m.  snowing,         wind  .sW 

*«  "  "      "^ 

op™-      i>  „      NE 

Wind  moderate  but  variable ; 

mean  temperature    . . 

7  7  a.m.  snow  and  drift,  wind  N 
^2  .•  '..  »     N 

*P°-   »     .   ,      »  ..    N 

A  gale  of  wind  and  heavy  fall 

of  snow ;  mean  temperate  for 

the  day         

Ditto  ditto   for  tho  week 

8  7  a.m.  'Glitter,*      wind  EN E 
12      drift  ice  in  sight  „    NE 

6  p.m.  fine  „    NE 

A  good  breeze  a.m.,  modcruto 
p.m.;  mean  temperature   ,.26  6 


20 
26 
28 

24  0 

12 

12 

8 

10  0 
4 

8* 
8 

6  0 

Zero 
5 
7 

3  5 
20 
23 
20 

21  5 

30 
.30 
28 


29  0 
H  1 

26 

20 

26 
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Jan. 
9 


10 


11 


12 


13 


14 


Iff 


16 


17 


18 


10 


20 


DIG. 

28 

38 

32 


7  a.m.  fine,  wind  8SW 

12         cloudy.         ,.     SSW 

6  p.m.  Ught  snow  „     SSW 
Wind  moderate  all  day;  mean 

tomperatore 

7  a.m,  fine,  wind  SSW 
18           „  „      SSW 

tfp.m.  »  „      SSW 

A  fine  day,  wind  moderafe; 

mean  tempetature. . 

7  a.m.  dull,  cloudy,       wind  S 

12  „         „  „    S 

0  p.m.    „         „  „    8 

Wind  moderate  all  day;  mean 

temperature ..     '  .. 
7  a.m.  8-in.  of  snow,    wind  W 
12         light  snow  „    W 

6  p.m.  snowing  „    W 
Wind  moderate  all  day ;  mean 

temperature 28  ff 

7  a.m.  light  snow,     wind  SSV    18 
18         fine  „    8W 

0  pm.  light  snow,         „    SW 
Wind  moderate  all  day ;  mean 

temperature . . 

7  a.m.  snowing,     wind  NNW 

12         2-ft.ofsnow  „    NNW 

6p.m.  snowing,     ,   „    KNW 

Wind  moderate  all  day ;  mean 

temperature 

Ditto           ditto  for  the  week  27  5 
7  a.m.  snowing,         wind  SW    12 
12         light  snow         „    SW    15 
6  p.m.  snowing,            „    SW    11 
A  light  hreoze  all  day ;  mean 
temperature 13  0 


13  0 
32 
34 


33  0 
26 
32 
30 

29  0 
29 
28 
28 


21 
16 

18  ff 

14 
21 
Iff 

17  5 


7  a.m.  snowing,    '    wind  E 
12  ..  „    N 

6  p.m.      „  „    NW 
Wind  moderate  all  day ;  mean 

temperature  . . 

7  a.m.  fine,  wind  NW 
12           „  „    NW 

6  p.m.  „  „    NW 
A  fine  day,  wind  moderate ; 

mean  tompo|^turo  .. 

7  a.m.  drifting  snow,  wind  SB 
12         fine,  „      8 

6  p.m.    „  „      S 
Wind  boisterous  all  day ;  mean 

temperature 21  5 

7  a.m.  fine,  wind  SE    36 
12           .,  „    SB    42 

6  p.m.  „  „    SB    38 
A  warm,  sunny  day :  moan 

tentpotaturo 39  0 

7  a.m.  fine,  wind  SB    38 
12             „  „    SB    SO 

6  p.m.    „  „    E      87 

Wind  rough   a.m.,  moderate 
p.m.;  moan  tomporuturo     38  0 


11 
14 

9 

11  5 
9 
8 
4 

6  ff 
21 
25 
18 


11 


12 


13 


14 


15 


f6 


17 


18 


19 


20 


1868. 

Jan. 

9    7  a.m.  fine,  wind  SSW 

12  »  „    SW 

6  pm.  'Glitter,'         „    SW 
Wind  very  moderate,  almost 
calm ;  mean  temperature  . . 
10    7  a.m.  fine,  wind  S 

12  snowing  „    £ 

6  p.m.     „  „    N 

Wind  moderate  but  very  variable ; 
mean  temperature    ..         ..  81 


SBO. 

23 
27 
24 

25  0 
IS 
24 
22 


10 

10 

8 


7  a.m.  snow  and  drift,  wind  W 
12'  ,»  ,«         „    W 

6  pni.    „  „         „    W 
Snowing  and  blowing  a  gale  all 

day ;  mean  temperature      .. 

7  a.m.  snow  and  drift,  wind  W 
12  ,•  „  „     W 

6  p.m.    „  „         „    W 
A  very  rough  snowy  day ;  mean 

temperature      ..  ..110 

7  a.m.  fine,  wind  N        20 
..    NW 


9  0 
10 
12 
10 


12 


15 
12 


6  p.m.  „  „    NW 
A  beautiful  day,  wind  moderate; 

mean  temperature     . . 

7  a.m.  light  snow,         wind  N 
12  „        „  „    J» 

6  p.m.  ,.        „  „    N 
Wind  moderate  all  day;  mean 

temperature 6  0 

Ditto  ditto     for  the  week  16  2 

7  a.m.,  fine,  wind  X 
12           light  snow  „    N 

6  p.m.      „        „  „     S 
Wind  moderate  a.m.:   almost 

calm  p.m. ;  mean  tempcrnture 

7  a.m.  nne,  wind  SE 
12           „  „     SB 

6  pm.  snowing  „      SE 
Almost  calm  throughout  the  day ; 

mean  tempcratiue     . . 

7  a.m.  snowing,  wind  SE 
12              „  „    NE 

6  p.m.      „  „    NE 
A  snowy  day  but  almost  calm ; 

mean  tcmpernturo  . . 

7  a.m.  snowing,    wind  S 

12  „         „    \yxw 

6  p.m.       „  „     N\V 
Almost  calm  a.m.;  good  brcczo 

p.m.;  moan  tompeiaturo 

7  a.m.  drift  ice  in,        >vinJ  Sv 
12  snowing,  „   W 

6  p.m.      ,1  „   W 
Wind  moderate  all  day ;  mean 

temperature ..         ..         ..13 

7  a.m.  lino,  wind  N  \^ 
12           light  8U0W        „     NNN' 

6  p  m.    „        I,  ,1     NU* 

"   "  *       '    cahn 


Moderate   a.m. 


»• 

alnuvst 


16  0 
8 
7 

4 


2 
3 
4 

3  0 
-4 

14 

8 

5  0 
10 
18 
14 

14  0 

IJ) 

i-2 

17  0 
10 
17 
14 

5 
4 
8 
2 


p.m.;  moan  toniporaturo 
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id  ssw 

23 

sw 

27 

sw 

24 

almost 

ture  .. 

25  0 

winds 

IS 

,,    E 

24 

.,    N 

22 

variable 

■            .      •  • 

SI  0 

nndW 

10 

„  w 

10 

..  w 

8 

gale  all 

re 

9  0 

rind  W 

10 

„  w 

12 

„  w 

10 

;  mean 

•  • 

11  0 

adN 

20 

,    NW 

15 

,    NW 

12 

jderate; 

•  • 

16  0 

wind  N" 

8 

„    N 

7 

„    N 

4 

;  mean 

•  • 

6  0 

le  week 

16  2 

(find  X 

2 

».    N 

3 

M       S 

4 

almost 

orature 

3  0 

indSE 

-4 

,,     SE 

14 

,      SE 

8 

ho  day; 

•  • 

5  0 

indSE 

10 

„    NE 

18 

.,    NE 

14 

calm ; 

•  • 

14  0 

S 

15) 

\vx\v 

rt.l 

S'W 

12 

liri'czo 

0 

ir  0 

iiui  W 

10 

»  ^v 

17 

..  w 

14 

;  mean 

..    13  .5 

dN\>» 

4 

NW 

8 

NW 

2 
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34 
27 

80  6 

31 
82 
80 

31  0 
13 
20 
50 

16  6 

23 
25 
25 
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1867. 

Jan.  rao> 

21    7  a.m.  fine,  windE    SS 

12  »  H    B    37 

6  p.n.     tf  M    E    38 
A  Deauttfal  day,  wind  moderate ; 

mean  temperate  ..  35  0 

Ditto  ditto  for  the  week  23  0 

7  am.  fine,  wind  SSW    29 
12            „  »    SSW 

6  p.m.    n  .»    SSW 
A  "fine  day,  wind  temperate ; 

mean  temperature  . . 

7  a.m.  fine,  wind  B 
IS            „  .*    E 

8.p.m,    „  „    E 

Blowing  a  good  breeze  fdl  day ; 

mean  temperature  ..         .. 

7  a.m.  fine,  -  wind  NE 

12  cloudy,  „     N 

6  p.m,  snowing  „     N 
Blowing  a  good  breeze  all  day ; 

mean  temperature  ..        .. 

7-a.m.  duU,  cloudy,      wind  N 

12         light  snow,  „    N 

6p.m.  fine,  „    N 

Wind  moderate  all  day ;  mean 

temperature 24  0 

7  a.m.  fine,  wind  NW    17 
12           Ughtsnow      „     NW    19 

6p.m.      „      „         „     NW    13 
wind  moderate  all  day  ;  mean 

temperature 16  0 

7  a.m.Drifting8now,windSSE    20 
12  „  „        „    SSE    25 

6  p.m  snowing  „      SE    28 
Wind  boisterous  a.m.,  mode- 
rate p.m.;  mean  temperature   24  0 

7  a.m.  snowing,  wind  N    26 
12           fine,  „    N    29 

6  p.m.  snowing,  „    N    S3 

A  good  breeze,  a.m.,  moderate 

p.m.;  mean  temperature   . .   26  0 
Ditto  ditto   for  the  week  24  0 

29  7  a.m.  light  snow,       wind  W    23 
12  t,        ,,  „     W     83 

fi  p.m.  <1rifting  snow      „    W     19 
Moderate,  a.m.:  good  breeze, 
p.m.;  mean  temperature     ..26  0 

30  7  a.m.  drifting  snow,  wind  NW      7 
12  „  „        „    NW      5 

6  p.m.     „  „        „    NW  —  4 

Blowing  a  good  breeze  all  day ; 
mean  temperature   . .         . .     16 

31  7  a.m.  drifting  snow,  windN  W — 15 
12  „  ..        ..    NW-5 

6  p.m.     „  „        I,       W      7 

Blowing  a  good  breeze  all  day ; 

moan  temperature   . .  —40 

Ditto  for  January,  18C7  10  4 


!  m. 


22 


23 


24 


25 


S6 


27 


28 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


31 


1868. 

vaa. 

7  a.m.  fine,  wind  E— 12 

12  „  n    E      S 

6  p.m.   „  »    8  Zero 
A  lovely  day  and  almost  calm; 

meab  temperature    ..  —A  6 

Ditto  ditto  for  the  week    7  6 

7  a.m.  fine,  wind  E— 10 
12             f.  n    E      4 

6  p.m.     „  „    E  — S 
A  beautifiil  day,  wind  moderate; 

mean  temperature  —8  0 

7  a.m.  fine,  wind  S    — 13 
12            „  „    S  8 

Cp.m.   „  „    SW      4 

A  lovely  day,  wind  moderate; 
mean  temperature     . .  — 2  .5 

7  a.m.  snowing,      wind  SSW    32 
12  snow  &  rain    „     SSW 

6  p.m.  foggy  „     S 
Wind  very  rough  a.m  :  mode- 
rate p.m.;  mean  temperature 

7  a.m.  snowing,    wind     S 
12         drifting,       ,.     WNW 

6  p.m.  light  snow    „      NW 
BloMring  a  good  breeze  all  day ; 

mean  temperature     . . 

7  a.m.  snowing,    wind  NW 
12  „  „    NW 

6  p.m.      „  „    WNW  —2 
Blowing  a  good  breeze  all  day ; 

mean  temperature     . . 

7  am.  fine,  wind  S 
12             ..  ..    NE 

8 
wind 
-0 


6  p.m.  snowing  „ 

Almost  calm  a.m.:  more 

p.m.;  mean  temperature 


36 
80 

33  0 

30 
23 
18 

21  0 

1 
6 


2  0 

—9 

4 
8 


7  a.m.  snowing,          wind  S  27 

12           drifting,             „    NE  19 

6  p.m.  fine,                    „    NE  14 
A  good  breeze  a.m.:  moderate 

p.m.;  moan  tumporaturo      ..20  5 

Ditto           ditto     for  the  week  10  0 

7  a.m.  fine,                   wind  E  —9 
12             „                        „     E  8 

6  p.m.     „                         „     E  4 
A  lovely  day  and  almost  calm ; 

moan  tomporuture     . .  — 0  5 

7  a.m.  snowing,       wind  E  16 
12                  „              „    E  23 

6  p.m.           „               „    NW  19 
Heavy  fall  of  snow,  but  almost 

calm ;  moan  temporuturo     . .  19  5 

7  a.m.  drifting  snow,  wind  W  4 
12 W  8 

«p.m.      „           „    „WNW  3 

Blowing  a  good  broozo  all  day; 

moan  toiiipcraturo     . .         . .  5  0 

Ditto    ditto    for  January,  1808  11  3 
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111 
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UBTEOROLOGICAL  OBSERVATIONS. 
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-.  1«67. 

1    7«.m;Hgbtanow.  windWSW  23 

12            ,f       „        „       8W  35 

6  p.m.  raining,         „         S  36 

Wind  moderate,  a.m.:  boister- 

ooB,  p.m.;  mean  temi>erature  29  5 

S    7  a.m.  drifting  snow,  wind    N  16 


10 


11 


12 


•f 


n 


ft 


WNW 


13 
14 


21  0 
38 
40 
36 

38  0 

18  0 

30 

27 

24 


12 
tfp.m.     ,,  „     „WNW 

Wind  boisterous  a.m. :    good 

oreezep.m.;meantemperatare  14  5 
7  a.m.  fine,  irind  W        10 

12         dull,  cloudy,    „     ESE    23 

6  p.m.  raining,  ..        SE    S2 
Aunost  calm  a.m.:  boisterous 

p.m.;  mean  tesiperature    . . 

7  a.m.  raining,  wind  SW 
12         fine,  „    SW 

6 jp.m.  raining  „    SW 

Moderate  a.m.,  boisterous  p.m.; 

mean  temperature  .. 
IKtto  ditto  for  the  week 

7  a.m.  light  snow,  wind  WNW 

12         fine,  •  „    WNW 

6p.m.  light  snow    „        S 
Wind  moderate  all  day;  mean 

temperature 27  0 

7  a^in-  snowing,  wind     E    34 

12  light  snow,         „       W    36 

6p.m.  fine,  ,.     NE    26 

Wind  very  boisterous  before 

daylight ;  mean  temperature  310 
7  a.m.  fine,  wind  N        10 

12  „  „     NW    26 

,6  p.m.  light  snow        „     W        27 
Wind  moderate  all  day ;  mean 

temperature  .-.        . .         . .  18  5 
7  aon.  fine,  wind  NW    25 

12  „  „    NW 

6  p.m.  „  „    NW 
A  loToly  day,  wind  moderate ; 

mean  tomperaturo  . . 

7  a.m.  cloudy,       wind  WNW 
12  ,.  „      W 

6  p.m.  raining  „       SSW 
Wind  moderate  a.m.:  boister- 

OUH  p.m.;  moan  tomperaturo 

7  a.m.  ruining,         wind  SW 
12  fine.  „  W8W 

6  p  m.  rtiiiiin;^,  „         W 

Wind  very  boiHtorous  through- 
out thoday;monntcmpcrnturo  58  S 


25 
24 

24  S 
24 
38 
49 

36  5 
50 
61 
53 


7  a.m.  light  snow,     wind  NW 
12  „       „  „    NW 

6  p.m.    „        „  „    NW 
Moderate broczo  throughout  the 

day;  moan  temporiituro 
Ditto  ditto  for  tho  week 

7  a.m.  light  snow,       wind  8E 
12  „        „  „    E 

•  p.m.  „       „              t,    B 
Wind  moderate  all  day ;  mean 
tcmporaturo 


8 
5 
6 

6  0 
29  I 
6 
22 
20 

14  0 


2 


3 


6 


8 


10 


II 


DZO. 
10 

16 
8 

12  0 
20 
26 
24 

33  0 


p.».  "68. 

1    7  a.m.  snowing,  wind  E 

12  drifting,  „       W 

6  p.m.        „  „       W 
Moderate  a.m.,  good  breeze  p.m.; 

mean  tempe;:ature     . .         .. 

7  a.m.  driftugsnow,  w.  WSW 
12  „  ..      „WSW 

6  p.m.       „  „       ,,WSW 
Blowing  a  gale  of  wind  till  even- 
ing; mean  temperature 

7  a.m.  fine,  wind  NE  — 0 
12         snowing  „    NE  —0 

6  p.m.  'yapoury,'  „     N   — 10 
Wind  moderate  but  very  cold; 

mean  temperature     . .  — 8  0 

7  a.m.  fine,  wind  W       —20 
12         •  vapoury,*      „    W        —4 

6  p.m.  light  snow,     „    WSW  Zero 
Blowing  a  good  breeze  and  very 

cold;  mean  temperature        — 10  0 
Ditto  ditto  for  the  week       5  8 

7  a.m.  fine,  wind  W  — 9 
12             „  „    W      3 

6  p.m.    „  „     S   —6 
A  lovely  «Iay,  wind  moderate;  . 

mean  temperature     ..  — 3  0 

7  a.m.  cloudy,  wind  S     Zero 
I'i               ..  „    SE    16 

7  p.m.  sr.y.'.nq  „     SE 

Wind  variall  .  but  moder;!to; 
mean  tempers.:.;: ' 

7  a.m.  snow  &  drir,  '    S 

12  „  „ 

7  p.m.  snowing  „     W 

Very  rough  a.m.,  good  breeze 
p.m.;  mean  temperature 

7  am.  fine,  wind  NW  —8 

12  „  „    NW     -4 

6  p.m.   „  „     SW— 10  . 
A  beautiful  day,  wind  moderate; 

mean  temperature     . .  — 7  0 

7  a.m.  fine,  wind    SW  —2 
12          cloudy,  „        SW    16 

6  p.m.  snowing  „     SSW 
Moderate  a  m.,  good  breeze  p.m.; 

mean  tenipcratiuro 

7  a.m.  ruining,        wind  SSW 
12  snowing,  „     SW 

6  p.m.  cloudy,  „    W 
A   good  breeze  all  day;   mean 

temporuturo    .. 

7  a.m  fine,  wind  N 
12            „  „     N  -3 

6  p.m.  „  „     N  —6 
A  bo.iutiful  day  and  almost  culm ; 

mean  teuiperatuio     . .  —6  0 

Ditto  ditto     for  tho  week    7  3 

7  a.m.  fine,  wind  S      — S 
12          snowing,  „    W        6 

6  p.m.        „  „    SW  Zero 

Wind  niudcratoa.ni.,  good  breeze 
p.m.;  moan  toiuperuturo     ..  Zero 


13 

8  0 

26 

1.5 
10 

18  0 


10  0 
33 
S3 
34 

31  0 
—9 


12 


11 


12 
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.:  12  0 

\y  20 

W    26 

Wr    24 

n- 

..   33  0 

'E-9 

£  -0 

—10 

1; 

-8  0 

—20 

—4 

tVZero 

ry 

—10  0 

5  8 

W  —9 

wr    3 

8   -6 

e; 

—3  0 

i     Zero 

SE    16 

;E     13 

o; 

.80 

S    26 

•     1.5 

^V     10 

-7  0 
V  —2 
16 


—6  0 
7  9 
-6 
6 
Zero 

Zero 


DEO. 
2 

20 
22 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


SI 


22 


23 


24 


38  0 
10 
12 
10 

11  0 
5. 
16 
14 


1867. 

Feb. 

IS    7'a.in  fine,  windN 

12  „    N 

6  p.in>  light  snow  „     E 
nind  moierato  all  day ;  moan 

temperature 12  0 

7  a.m.  snowing,         wind  S       32 
12  „  „    8        44 

ep.m.       „  „    NE    82 

Calm  am.:  good  breeze  p.m.; 

mean  temperature  .. 
7  a.m.  fine,  ,  wind  N 

12  „  »•    g 

6  p.m.  „  „    If 
Wind  moderate  throughout  the 

day;  mean  temperature    .. 

7  a.m.  fiine,  wind  NW 
12           „  «    NW 

6  p.m.  .,  „       W^ 
A  Deautiful  day, wind  moderate; 

mean  temperature  ..         ..   10  0 

7  a.m.  fine,  wind    W    10 
12           „  „    8W    23 

6  p.m.  ,,  „    SW    28 
A  Deautiful  day,  wind  moderate; 

'  mean  temperature  ..         ..19  0 

7  a.m.  snowmg,         wind  S        23 
12  .,  »    8        32 

6p.m.      „  „    NE    20 

Wind  moderate  all  day ;  mean 

temperature 26  0 

Ditto  ditto  for  the  week  IS  o 

7  a.m.  fine,  wind  N  4 

12  „  „    N  8 

6  p.m.  ,,  „    NW      2 
A  beautiful  day,  wind  moderate; 

mean  temperature  . .         . .     SO 

7  a.m,  snowmg,        wind  N      — 3, 
12  „  „    N  2^ 

6  p.m.       „  „    NW  —4 
Wind  moderate  all  day ;  moan 

temperature    ..         ..  — 10 

7  a.m.  fine  wind  NW— 12 
12           „  .„     NE  -6 

6  p.m.    „  „     NE  —6 
Wind  moderate,  but  very  cold ; 

mean  temperature     . .  — 9  0 

7  a.m.  fine  wind  NE— 20 
12           „  „    NE      2 

6  p.m.  ,,  „    NE  —2 
A  beautiful  day,  wind  moderate ; 

mean  temperate        . .  — 0  0 

7  a.m.  fine,  wind  SE      8 
12           „  „     6E    25 

6  p.m.  „  V„     8E    23 
Moderate  a.m.:    good   broozo 

p  m ;  moan  touipcrnturo     ,.  16  & 

7  a.m.  fine,  wind  S        22 
li            ,,  I,    D         38 

6p.m.   „  ,.    SW.  28 

A  fine  day,  wind  modoruto ; 
mdan  tomporaturo   ..        ..30  0 


1868. 

Feb. 

13    7  a.m.  fine,  windNW 

12  „  „    NW 

■  6  p.ir.  „    8 

A  lovely  day  and  almost  calm ; 
mean  temperature     . . 
7  a.m.  snowing,         wind  8 

"  •'  »'    S, 

6  p.m.      „  „    NE 

A  very  rough  snowy  day  mean; 
temperature 

7  a.m.  fine,  wind  8    - 
la         dondy,  „    8W 

6  p.m.  snowing,  ,,    SW 
Almost  calm  tiU  9  a.m.,  good 

breozeafter;  mean  temperature  • 

7  a.m.  fine,  wind  NW 
12            „  „  NW 

6  p.m.    ,t  ,,    P 
A  lovely  day  and  almost ;  caim 

mean  temperature     ..        .. 

7  a.m.  fine,  wind  8' 
12           „  „    V 

6  p.m.  „  „     E 
A  lovely  day  and  almost  calm ; 

mean  tenperature    .. 

7  a.m.  snowing,         wind  8 
12  „  „    NE 

6  pm.      „  „    NE 

A  snowy  day,  wind  moderate ; 

mean  temperature     . . 
Difto  ditto  for  the  week 

10    7  a.m.  cloudy,  wind  NE 


14 


15 


16 


17 


18 


12  snowing  „     I<E 

6  p.m.        „  „   NW 

Wind  moderate  all  day ;  mean 

temperature 

20  7  am.  drifting  snow,  'nind  W 

*2      .  "     "     '»  S,^ 

6  p.m.  fine,  „    W 

A  good  breeze  a.m.,  moderate 
p.m.;  mean  temperature 

21  7  a.m.  light  snow,     wind  SW 
12  „        „  „     8W 

6  p.m.  snowing  „     MW 

A  good  breeze  a.m.,  moderate 

p.m.;  moan  temperature      .. 

22  7  a.m.  fine,  wind  SW- 

12  „  „    W 
,     6  p.m.   „  „    W   - 

A  beautiful  day,  wind  moderate ; 
mean  tciuiKtraturo     . . 

23  7  a.m.  dull,  cloudy,   wind  NE 

13  snowing,  „    NE 
6  p.m.        „                   „    NE 

A  very  rough  snowy  day ;  mouu 
tcniporuturo  ..         ..  — 

21    7  a.m.  drifting  snow,  wind  N  • 
12  fine,  „   NW 

0  p.m.     „  I.    8     - 

A  good  brorzo  a.m.,  modurnto 
p.m.;  mean  tcmpuiaturu 


D>0. 

—9 
Zero 
2 

-4  5 

SO 

30 

^ro 

16  0 
-20 


-7  6 
2 
14 
-2 

6  0 
-21 

4 
—8 

-8  6 
6 
23 
18 

14  0 
2  0 

2 
15 

8 

8  6 
5 
9 


6  5 
14 
85 
10 

22  5 
-13 
2 
-  8 

-5  6 
—4 

a 

6 

0  6 
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—6 
-13 
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1867. 

Feb. 

S0    7  *.m.  mowing,         wind  NB 

13  .,  „    VE 

6p.m.  drifting  snow     „    K 

Windmoderate  a.m.:  boisterous 

jp.m.;  mean  temperature    . . 

Ditto  ditto  for  the  week 

20    7  a>m.  snowing,       wind  NW 

IS  „  „    NW 

6  p.m.       „  „    NW 

A  moderate  breeze  all  day;  mean 


87 


28 


temperature .. 
7  a.m.  snowing,       wind  NW 
•12  „  „    NW 

6  p.m.       II  „    N 
Wind  moderate  all  day;  mean 

temperature 

7  ••m.  fine,  wind  NNE 
12          „  „    NNE 

6  p.m.  „  I,    W 

A  fine  day,  wind  moderate; 
mean  temperature  ..        .. 


BBO. 

26 
S2 
22 

27  0 
8  5 
10 
14 
16 

12  0 
10 
13 
13 

II  6 

4 
3 
2 

3  0 


Mean  temperature  for  Feb- 
ruary, 1867  ... 

I 


18  6 


4 
14 
28 

16  0 

12 

2 

3 


March 

1  7  a.m.  fine^  windW  —18 

1»  ,/  ..    S^-* 

ti  p.m.  ,1  i,    N      —2 

A  moderate  breeze  all  day;  mean 
temperature     ..        ..       — 10  0 

2  7B.m.  fine,  wind  SW 
12          drifting  snow,    „    SW 

6  p.m.        „         I,        I,    S 
Moderate  a.m.:  very  boisterous 
p.m.;  mean  temperature 

3  7  a.m.  fine,  wind  NW 
18         drifting  snow,    „    NW 

6  p.m.        „       „        „    NW 
Wind  boisterous  a.m.:    good 

breeze  p.ni.;  mean  temperature  7  0 
Ditto  ditto  for  six  days    6  5 

4  7  a.m.  fine,  wind  N— 18 
12           „  ,1     N    10 

6  p.m.  „                         „     N      6 
A  fino  day,  wind  moderate; 
mean  tenipcrnturo      ..         — 4  0 
6    7  a.m.  light  snow,      wind  S        10 
12          fino,                    ,.    NE 
6  p.m.    „                      II    8 
Wind  moderate  all  day ;  moan 
tempoiiituro  . .         . . 
6    7  a.m.  light  snow,    wind  NW 
12          fino,                  „    NW 
6  p.m.    „                     I,    W 
Wind  moderate  all  day ;  mean 
temperature 12  0 


25 
14 

17  6 

7 
17 
14 


1868. 

Feb.  oso. 

25  7  a.m.  fine,  wind  S     —21 
12            n  „    SW      5 

6  p.m.    „  „    SW  —3 

A  lovely  day,  wind  moderate; 

mean  temperature     . .  —8  0 

Ditto  ditto  for  the  week     1  9 

26  7  a.m.  fine,  wind  SW  —3 
12            „  „    SW 

6  p.m.  doll,  cloudy,      „    SW 
Blowing  a  good  breeze  all  day"; 
mean  temperature     .. 

27  7  a.m.  fine,  wind  NW 
12           ,.  „    NW 

6  p.m.  „  „     SW 

A  beautiful  day,  wind  moderate; 
mean  temperature     . . 

28  7  a.m.  fine,  wind    E 
12          snowing,  „    S£ 

6  p.m.        „  ,.      S 

Moaerate  a.m.,  very  rough  p.m.; 

mean  temperature    ..        .. 


14 

10 

S  5 
9 

16 
5 

10  5 
—4 

20 
25 

10  5 


29    7  a.m.  fine,  wind    W    18 

12  light  snow,        „     SW    30 

9  p.m.  snowing,  „      NE    18 

Wind  moderate  all  day;  mean 

temperature 24  0 

Ditto    ditto  for  February,  1868    5  0 


March 

1  7  a.m.  snowing,     wind        W 
12  „  „     WSW 

6  p.m.      „  „  W 

A  Very  rough  snowy  day;  mean 
temperature    ..         .. 

2  7  a.m.  drifting  snow,  w.        W 
12  o  M      „WSW 

6  p.m.      „  „      „  WSW 

A  very  rough  and  cold  day; 
mean  temperature     .. 

3  7  a.m.  light  snow,   wind       X 
12  fine,  „        NE 

6  p.m.    „  „     EXE 
Win«t  modcrato  all  day:  moan 

temperature    . . 
Ditto  ditto  for  the  week 

•4    7  a.m.  fine,  wind  SE 

12  dull,  cloudy,       „    NK 

7  p.m,  fine,  „      S£ 
Almost   c»lm    throughout    the 

day}  moan  tomporaturo 

5  7  a  m.  fine,  wind     E 
12             I,  I,    NE 

6  p.m.    „  „        E 

A  good  breeze  a.m.:  moderate 
p.m.;  mean  toiuperaturo 

6  7  a.m.  fino,  wind    S 

6  p.m.  „  „      8 

A  lovely  day,  wind  modcrato; 

metui  tomporaturo     , .        . . 


15 

28 
8 

18  0 
2 
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6 
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larch  DBO. 

II    7  a.m.  fine,  .    wind  NW— 10 

12  „  ,.    NW      8 

«p.m.  „  ,.    NW    10 

A  oeautiAil  day.  wind  moderate ; 
mean  temperature  . .         . .  Zero 

1 8    7  a.m.  fine,  %7ind  8W    10 

12  dull,  cloudy,      „    SW    22 

6  p.m.  light  snow.        „    SW    22 
Wind  moderate  all  day ;  mean 
temperature..        ..         ..  10  0 

9    i  a.m.  snowing,         wind  NE    14 
1«  ,.  »    NE    23 

6p.m.  fine  „    NE    S4 

Wind  moderate  all  day ;  mean 

temperature 19  0 

10    7  a.m.  snowing,         wind  NE    12 
12         fine,  „    NE    14 

6p.m.    „  „     NE    20 

Wind  moderate  all  day ;  mean 

temperature 16  0 

Ditto  ditto  for  the  week  10  9 

ill    7  a.m.  fine,  windE        10 

12  „  „    W       28 

6  p.m.    „  „    NW    24 

A  oeantiM  day>  wind  moderate ; 
mean  temperature  . .        . .  19  0 

112  7  a.m.  fine,  windNW    26 
12           „  „    NW    38 

6  p.m.  ,,  ,,    NW    S8 

A  beautiful  day,  wind  mode- 

.   rate ;  mean  temperature     . .  32  0 

1 13  7  a.m.  light  snow,     wind  8  W    2(i 
12  „        „  „    SW    44 

6  p.m.     „        „             „    SW    32 
Wind  moderate  all  day;  mean 
temperature S5  0 

114  7  a.m.  fine,  wind  SW    24 
12            „  „    SW    44 

6  p.m.  snowing,            „    SW    34 
Wind  moderate  all  day ;  mean 
tempera'.ure 34  0 

15  7  a.m.  fine,  wind  NW    12 
12        drifting  snow,     „    NW    26 

6  p.m.    ,.         „         „    NW    16 
A  good  breeze  all  day ;  mean 
temperature..         ..         ..  19  0 

16  7  a.m.  fine,  wind  NW      4 
12         drifting  snow,    „    NW    12 

6  p.m.        „        „        ,.    NW    17 
Moderate   a.m  :  good  breeze 
p.m.;  mean  temperature     .     10  6 

17  7  a.m.  light  snow,     wind  NW    12 
12         fine,  „      NE    32 

6  p.m.    .,  „      NE    16 

Wind  moderate  all  day;  moan 

temperature 17  0 

Ditto  ditto  for  the  week  23  7 

18  7  a.m.  fine,  wind  8K    14 
12             „  „    SE    36 

6  p.m.  Siiowing.  „    SE    22 

Wind  moflorato  all  day ;  mean 
temporal  uro  . .         . .  .  26  0 


DIG. 

30 
81 
30 

30  5 
80 
35 
44 

32  0 
31 
80 
86 


March  ^^^^' 

7  7  a.m.  li^ht  snow,  windSSW 
12         dnftingsnow,  „      SW 

6  p.ra.    „  .,       „     SW 

Blowing  a  gale  of  wind  all  day ; 
mean  temperature    . . 

8  7  a.m.  dull,  cloudy,   wind     8 
12         snowing,  „      SE 

6  p.m.  raining,  „    SW 

Almost  calm  a.m.:  blowing  a 

gale  p.m.;  mean  temperature 

9  7  a.m.  fine,  wind    W 

"2       •»  •»  ^ 

6  p.m.    ,,  „    K  W 

Wind  moderate  all  day;  mean 

temperature 98  5 

10    7  a.m.  fine,  wind     S    IS 

12  „  „     SW    36 

6  p.m.    „  „     SW    31 
Moderate  a.m.,  good  breeze  p.m.; 

mean  temperature     ..        ..25  5 
Ditto  ditto  for  the  week    22  b 

7  a.m.  snowing,         wind  NE    13 
12  drifting  snaw,    .,       N 

6  p.m.     „  .,        ..  NW 
Blowing  a  good  breeze  tdl  day ; 

mean  temperature    . . 

7  a.m.  dull,  cloudy,  wind  NW 

12  drifting  snow,  „        W 

6  p.m.        ,.       „       „W8W 
Wmd  moderate  a.m. :  good  breeze 

p.m.;  mean  temperature 

7  a.m.  light  snow,     wind  8W 

13  snowing  „     StV 

6  p.m.  dull,  cloudy,     „     SW 
Blowing  hard  a.ra.,  moderate 

p.m.;  mean  moderate 

7  a.m.  foggy,  wind  SW 
12            „         .  „      W 

6  p.m.    ,,  „    NE 
Wind  moderate,  but  very  vari- 
able ;  mean  temperature 

7  a.m.  fine,  wind  NE 
12            „  „    NE 

6  p.m.    „  „    NE 
A  lovely  day,  wind  moderate; 

mean  toniporature     . . 

7  a.m.  dull,  cloudy,  wind  SW 
12  raining,  ,.     SW 

6  p.m.  snow  squalls      „  WSW 
A  good  breczo  with  squalls  of  rain 

and  snow ;  mean  tempcraturo    34  0 

7  a.m.  light  snow,  wind  8    32 
12          fine,               „     WSW    39 

6  p.m.  stormy,  „  S    40 

Modorato  a.m.:  good  breeze  p.m.; 

moan  tempcraturo     . .        . .   36  0 
Ditto              ditto  for  tho  week  26  2 
18    7  a.m.  dull,  cloudy,   wind  SW    60 
12          raining,              „    SW    50 
6  p.m.        „                  „    SW    46 
A  very  rough  stormy  doy ;  moan 
tumfcruturo 48  0 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


7 

4 

8  5 

4 

33 

18 

13  5 
38 
36 
S3 

32  0 
32  < 
42 
30 

36  0 

8 

26 

20 

17  0 
28 
40 
33 
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1867. 
Much 

Itf    7  a>in.  snowing,        wind  SW 
IS         tuning,  „    SW 

6  p.m.       ,«  „    8W 
Wind  moderate  all  day;  mean 

temperature. 

7  a.m.  fine,  wind  KE 
19             „  „    NE 

6i>.m.  snowing         .    „    NE 
Wind  moderate  all  day;  mean 

temperature 

7  a-m.  fine,  wind  NE 

11  „  „    NE 

6  p.m.       ,,  „       £ 
A  beantiml  day,  wind  mode- 
rate; mean  temperature 

7  a-m.  fine,  wind  NE 

12  „  „    NE 

6  a.m.   „  „    NE 
A  beauUful  day,  wind  mode- 
rate; mean  temperature 

7  a.m.  fine,  wind  NE 
12            „  „    NE 

6  p.m.    .,  .,    NE 


20 


tl 


28 


29 


24 


25 


26 


27 


28 


20 


80 


DBO. 

26 
38 
34 

82  0 
28 
34 
30 

31  0 
28 
38 
26 

32  0 
6 

24 
82 

15  0 

2 

24 

20 


A  beautiful   day,    wind    mode- 
rate; mean  tempelrature         13  0 
7  a.m.  fine,  wind  NE    20 

12  „  J,    SW    38 

6  p.m.    „  .    ••    ^        '^ 
A  beautiful  day,  wind  mode- 
rate ;  mean  temperature     . . 

Ditto        „      for  the  week  . . 

7  a.m.  fine,  wind  S 

12  »  «    8 

6  p.m.  ,,  „    NE 
A  beautiful  day,  wind  mude- 

rate;  mean  temperature     . . 

7  a.m.  fine,  wind  SE 
12            „  „  NW 

6  p.m.    „  „  W 
A  beautiful  day,  wind  mode- 
rate; moan  temperature    .. 

7  a.m.  cloudy,  wind  S 
12               „  „    S 

6  p.m.       „  „    S 
Wind  rough  throughout  the 

day;  mean  tempcraturo    .. 

7  a.m.  cloudy,  wind  S 
12               „  „    8 

6  p.m.  raiuing  „    S 
Wind  boisterous  all  day;  mean 

temporaturo  .. 

7  a.m.  sloot  wind  W 
12         snowing,  „    W 

6  p.m.  fino,  „    W 
Wind  moderate  all  day ;  moan 

tempcraturo 

7  a.m.  flno,  wind  SW 
12            „  „    SW 

6  p.m.    ,,  „    SW 

A  fino  day,  wind  moderate; 

mean  tomporuturo  ..        •• 


20  0 
25  I 

16 

38 

.0 

27  0 
24 
40 
36 

32  0 
40 
50 
46 

4»  0 
46 
52 
48 

40  0 
34 
36 
32 

34  0 
30 
32 
30 

31  0 


18G8. 
March  seo. 

10    7  a.m.  dull,  cloudy,  wind  NW     32 
18  snow-squalls    „    NE      26 

6  p.m.  "Glitter"         „    ENE    25 
•Moderate  am.,  good  breeze  p.m.; 
mean  temperature     . .         . .  28  f 

20  7  a.m.  fine, .  wind  S       16 
12             „  ,.    NE    30 

6  p.m.     „  „    NE    26 

A  beautiful  day,   wind  mode- 
rate ;  mean  temperature      ..230 

21  7  a.m.  fine,  wind  8        20 
12            „  „      NE    34 

6  pm.  dull,  „     E        34 

A  fine  day,  wind  moderate,; 
mean  temperature   ..         ..  27  0 

22  7  a.m.  dull,  cloudy,   wind  S        37 
12  foggjr,  „    W      42 

6p.m.  rammg,  „    NE    35 

'  Wind  moderate  but  variable  ; 
mean  temperature   . .         . .  38  5 

23  7  a.m.  snowug,        wind  NW    29 
12  „  „     SW    32 

6  p.m.  fine,  „      W      22 

Moderate  a.m.,   good   breeze 
p.m.;  mean  temperature    ..   27  0 

24  7  a.m.  snowing  wind  S    22 
12            „               „  „    N    26 

6  p.m.   „  „  „  NE    22 

Almost  calm  a.m.,  good  breeze 

p.m.;  mean  temperature     . .  24  0 
Ditto  ditto   for  the  week  30  8 

25  7  a.m.  drifting  snow,  wind  NE     15 
12  „  „         „    NE     16 

6  p.m.       „          i,         ,.    NE    15 
A  very  rough  snowy  day;  mean 
temperature 15  5 

26  7  a.m.  light  snow,      wind  NE      6 
12  fine.  „  NW    U 

6  p.m.     „  „  W       10 

A  good  breeze  a.m.,  moderate 
p.m.;  mean  tempcraturo   ..    10  5 

27  7  a.m.  fine,  wind  W  6 
12             „               •  „     WSW     2S 

6  p.m.     „  „     NG         18 

Snow  at  10  a.m.,  wind  mode- 
rate; mean  tempcraturo      ..   17  0 

28  7  a.m.  fine,  wind  S  6 
12             „                      „    NW    23 

6  p.m.  snowing,  ,•    E         18 

Wind  moderate,  but  very  v;iri- 
able;  moan  temperature      ..    14  5 

29  7  a.m.  light  snuw,      wind  E        12 
12  fine,  „    NE    18 

6  p.m.   „  „    S        12 

A  good  broczo  a.m.,  moderate 
p.m.;  mean  tempcraturo      . .  15  0 

30  7  a.m.  fine,  wind  SW      8 
12            „  „    SW    2« 

6  p.m.    „  „    SW    18 

A  good  breczo  with  light  snow 
p.m.;  mean  tempcraturo      .     17  0 
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JIarch  Dio. 

3i    7  a.m.  fine,  wind  S        30 

12  „  „    NW    88 

6  p.m.    „  ,.     8W    32 

Wind  moderate  all  day;  moan 

temperature S4  0 

Ditto       ditto  for  the  week  . .   36  0 

Ditto       ditto  for  March,  I8G7  22  0 


April 

1  7  a.m.  fine,  wind  S         80 

18  ..  n  W  42 
6           „  .,    NW    34 

A  beantifol  day.  wind  mode- 
rate; mean  temperature    ..36  0 

2  7  a.m.  fine,  wind  8         30 
12            „  „    NW    44 

6  pm.    „  ,t    8         40 

A  beautiful  day,  wind  mode- 
rate; mean  temperature    ..  37  0 
S    7  a.m.  fine,  wind  SE    30 

•18  „  „    SE    48 

6  p.m.    „  »,    8E    44 

A  beautiful  wind,  wind  mode- 
rate ;  mean  temperature    . .   39  0 

4  7  a.m.  fine,  wind  8        24 
12           „  „    NE    42 

6  p.m.  ,.  „    8W  ^36 

A  beautiful  day,  .wind  mode- 
rate; mean  temperature    ..  33  0 

5  7  a.m.  fine,  wind  8        26 
12           „  „     8W    40 

6  p.m.  „  „     8W    36 

A  fine  day,  wind  moderate; 
mean  temperature  . .         . .  33  0 

6  7  a.m.  raining,  wind  SW    36 

19  „  „  8  40 
6  p.m.  „  ,',  8W  36 
Wind  moderate   a.m.,  rough 

p.m.;  mean  temperature     ..38  0 

7  7  a.m.  cloudy,  wind  W       26 
12          fine,  „    W       32 

6  p.m.  „  „    8W    36 

A  good  breeze  all  day,  moan 

temperature..         ..     *    ..  31  0 
Ditto        ditto  for  the  week  . .  35  2 

8  7  a.m.  light  snow,       wind  SE    34 
18  „        „  „    8K    40 

0  p.m.  fine,                   „    W     34 
Wind  moderate  all  day ;  mean 
tempemturo 37  0 

9  7  a.m.  cloudy,      '    wind  8         34 
12  snowing  „      8         34 

6  p.m.      „  „     NW 

Wind  modorale   a.m.,  rough 

p.m.;  moan  tomporaturo    .. 

10    7  a.m.  fine,  wind  N 

12  „  „    NW 

0  p.m.  „  „    NW 

Moilnrato   a.m.,  good   brcczo 

p.m.;  moan  tomporaturo    , . 


32 

33  0 
3fi 
34 
34 

30  0 


1868. 
March 

31    7  a.m.  fine,  wind  8W 

18  »  „    SW 

6  pm.  anowing,  „    SW 

Blowing  a  gale  of  wind  all  day; 

moan  temperature    . .         . . 

'    Ditto         ditto  for  the  week  . . 

Ditto       ditto  for  March,  1868 

» 

April 
1    7  a.m.  fine  wind  8 

18  „  „    NW 

6  p.m.    „  „    S 

A  beautiful  day,  wind  moderate; 
mean  temperature    .. 
8    7  a.ih.  cloudy,  wind  SW 

12  fine,  „      W 

6  p.m.    „  ,.      W 

A  good  breeze  am.,  moderate 
p.m.;  mean  temperature 

3  7  a.m.  snowing,     wind  8 
12  cloudy,  „    S 

6  p.m.  snowmg,  ^         .  NNW 
Very  rough  morning  and  even- 
ing ;  mean  temperature 

4  7  a.m.  fine,  wind  SW 
12             „  „      W 

6  p.m.    „  „    S 

Blowing  a  good  breeze  till  even- 
ing; mean  temperature 
6    7  a.m.  fine,  wind  8 

12        „  „  saw 

6  p.m.  „  .,,     88E 

Moderate  a.m.,  good  breeze 
p.m.}  mean  tomporaturo 
6    7  a.m.  drifting  enow,  wind  W 

12  W 

6  p.m.       „         „  „     W 

The  roughest  day  throughout  the 

M'inter ;  mean  tompornturo   . 

7'   7  a.m.  drifting  snow,  wind  SW 

12  snowing,  „        W 

6  p.m.      „  „W8W 

Blowing  hard  all  day ;    mean 

temperature 

Ditto        ditto  for  the  week    . . 

8  7  a.m.  snowing,         wind  8 
12  "Gutter"         „     8 

6  p.m.  fine,  „     SW 

Blowing  a  gale  of  wind  all  day; 
mean  temperature     . . 

9  7  a.m.  snowing,         wind  SW 
12  fine,  „   .  W 

6  p.m.  drifting,  „     SW 

Blowing  a  galo  of  wind  all  day ; 
moan  temporuture     ., 
10    7  a.m.  fine,  wind  NW 

12  „  „    NW 

0  p.m.    „  .,    SW 

Blowing  a  good  breeze  till  even- 
ing; mean  tcmporutiu'o 


SBO. 

23 
40 
80 

81  5 
15  8 

22  4 


19 
48 

82 

81  0 
33 
36 
87 

31  6 
28 
41 
20 

30  6 
16 
32 
22 

24  0 
14 
44 

82 

29  0 
18 
22 
12 

17  0 

18 
28 
20 

23  0 
26  5 

20 

81 


28  0 
24 
24 
22 

23  0 
33 
33 
26 

28  0 
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Apm  '    18«^- 

11  7  ••m.  mowing,  wind  S 
12              ,.  .,    SE 

6  p<in>       „  f,    8E 

Wind  moderate  all  day ;  mean 

temperature 

12  7  a-m.  nowing,        wind  NW 
12         drifting  anow,    „   NW 

6  p.m.        „         „        „  NW 
Wind  rough  thropghout   the 
day;  mean  temperature     .. 
IS    7  a.m.  fine,  wind  SW 

W  „  »'    SS 

9  p<m«  „  ft    B  TT 

i  Wind  moderate  all  day;  mean 

temperature 

14    7  a.m.  snowing,  wind  BE 

12  .,  .     .    .,    SE 

6  p.m«        «•  i(    SB 
Wind  moderate  throughout  the 

day;  mean  temperature     .. 
Ditto       ditto  for  the  week  . . 

7  a.m.  fine,  wind  SW 
M            „  „    SW 

0  p  m.    „  „    8w 

Moderate   a.m.,   yery   rough 

p.m.;  mean  temperature     . . 

7  a<m.  raining,  wind  SW 

12         light  snow       )    „    SW 

6p.m.    „        „  „    SW 

Wind  moderate   a.m.,  rough 

p.m.;  mean  temperature    . . 

7  a.m.  fine,  wind  BE 

12  „  „    SE 

6  p.m.   ,,  „    BE 
A  heautiful  day,  wind  mode- 
rate ;  mean  temperature    . . 

7  am.  finie,  wind  SE 
19             I.  M    SE 

6p.m.  cloudy,  „    SE 

Wind  moderate  a.m ,   rough 

p.m,;  mean  temperature 
7  a.m.  cloudy,  wind  SE 

12  .,  .M    NE 

6  p.m.     „  „     SE 
Wind   rough  throughout  tho 

day;  mean  temperature 

7  a.m.  fine,  wind  SE 
12           „  „    SE 

6  p.m.    ,,  „    SE 
A  fine  day,  wind  moderate ; 

■  mean  temperature   .. 

7  a.m.  fine,  wind  NE 
12           „  »    NE 

6  p.m.  „  „    NE 

A  hoautiful  day,  wind  mode- 
rate ;  mo(in  tcmnoraturo    . .  38  0 
Ditto  ditto  fur  tho  week  3(>  4 

22    7  ft  m.  raining,  wind  SW    3 1 

W  cloudy,  „    8AV    40 

dp.m.       „  „    SW    38 

Wind  rough   a.m.,    moderate 
p.m.;  mean  tcnipornturo    .,40  0 


Iff 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


oio. 
34 
44 
34 

89  0 
23 
23 
22 

22  5 
22 
28 
22 

Sff  0 
32 
36 
49 

37  0 
31  9 

30 
40 
40 

30  0 
36 
36 
34 

35  0 
28 
40 
32 

34  0 
36 
41 
32 

38  0 
36 
48 
40 

42  0 
SO 
46 
40 

« 

38  0 
30 
46 
40 


April  1868. 

1 1  7  a.m.  fine,  wind  8 
12           „  „    N 

6  p.m.  light  snow,        „    BSE 
Wind  mMerate  all  day;  mean 
temperature 2A  0 

12  7  a.m.  snowing,      wind  NNE    2S 
12  fine,  „    NW 

6  p.m.    „  „    8 

Moderate  a.m.,    almost   calm 
p.m.;  mean  temperature      .. 

13  7  a.m.  light  snow,   wind  S 
12         fine,  „    NE 

6  p.m.  snowing,         „    NNE 
Wind  moderate,  but  very  Tari- 
able;  mean  temperature 

14  7  a.m.  fine,  wind  NW 
18           „  „    NW 

6  p.m.  „  „    W 
filowing  a  goud  breeze  all  day ; 

mean  temperature     . . 
Ditto       ditto  for  the  week    . . 

7  a.m.  cloudy,  wind  SW 
12               „  „  SSW 

6  p.m.  fine,  „      NE 
A  good  brcezo  a.m.,  moderate 

p.m  ;  mean  temperature     . . 

7  a.m.  dull,  cloudy,    wind    E 
12  „  ,.  „    NE 

6  p.m.    „  „  „        S 
Moderate  a.m.,  good  breeze  p.m.; 

mean  temperature    . .         . .  27  0 

7  a.m.  rain  and  fog,   wind  SW    41 
12  SW 

6  p.m.    „  „         „SSW 
A  good  breeze  a.m.,  moderate 

p.m,;  mean  temperature 

7  a.m.  foggy,  wind  SW 
12          fine,  „    SW 

6  p.m.  foggy,  •„    SW 
Blowing  hard  all  day  with  hail 

p.m.;  mean  tcmpernturo 

7  a.m.  snowing,        wind  NW 
12  fine,  „    NW 

6  p.m.  cloudy,  „    NW 
A  good  breeze  all  day;   mean 

tcnipenituro    ..         ..         ..   29  6 

7  a.m.  snowing,  wind  XE    23 
12          fine,  „    NW 

6  p.m.    „  „     SW 
Moderate   a.  m.,    good    brcezo 

p  m. ;  moan  tempernturo 

7  a.m.,  fine,  wind  SsSv 
12             ,.  „     SW 

6  p.m.    „  Calm 
Wind  modt'rate,  but  Very  vari- 

ablo;  mean  temporatnro     .. 
Ditto  ditto     for  tho  week 

7  a.m.  fine,  wiml  S 
12           „  „    SW 

6  pm.  „  „    SW 

Almost  ealni  a.m.,  nioJorate  ]>  in.; 
mean  tcmpcraturo     ..         ..  37  0 


Iff 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


oo 


BBO. 
18 

32 
32 


34 
23 

28  ff 
22 
30 
27 

26  0 
16 
32 
82 

24  0 
26  0 

33 

44 

22 

33  0 
20 
26 
34 


41 
35 

33  0 
38 
45 
34 

39  5 
27 
33 
27 


33 

23 

28  0 
30 
40 
S4 

35  0 
32  8 

SO 

41 

38 
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1867. 

April  DBC. 

23    7  am.  raining,  wind  E      40 

6  p.m.       „  „    BE    42 

"Wind  moderate  throughout  the 
day;  mean  temperature     ..  46  0 
1 24    7  a.m.   Ground  covered  'nith 

•now         windNW    32 
12       .  fine,  „    NW    85 

6  p.m.     ,.  »    NW    82 

Wind  moderate  throughout  the 
day;  mean  temperature     ..  S3  fi 
|S5    7  a.m.  cloudy,  wind  SB    8S 

18  ,,  „    SE    44 

6  p.m.  rainiug,  „    SE    40 

Moderate  a.m.,    good   breeze 
p.m.;  mean  temperature    . .   38  0 

1 26  7  a.m.  raining,  wind  SE    34 
12          cloudy.  „     W    42 
'6  p.m.  snowing,  „     W    30 
Wind  moderate  throughout  the 

day;  mean  temperature     ..  36  0 

1 27  7  a.m.  fine,  windN    36 
12            .,  »>    N    46 

6  p.m.    „  .,    N    40 

A  beautiful  day,  wind  mode- 
rate; mean  temperature    ..  41  0 

1 28  7  a.m.  fine,  wind  SE    40 
12         cloudy,  „    8       62 

6  p.m.  raining,  „    S       40 

Wind   rough  a.m.,  moderate 

p.m.;  mean  temperature    ..  46  0 
Ditto        ditto  for  the  week  . .   40  0 

1 29  7  a.m.  Grouud  covered  with 
snow  wind  W    30 

12  light  snow,         „    W    28 

6  p.m.  cloudy,  ,,    W    28 

Wind   rough  a.m.,  moderate 
pm.;  mean  temperature     . .  20  0 
|30    7  a.m.  fine,  wind  SE      34 

12  „  „    SW    44 

0  p.m.  light  snow  „    SW    40 

Wind  moderate  throughout  the 
day ,  mean  temperature     . .  39  0 

Ditto        ditto  for  April,  I8G7    35  8 


[May 

1  7  a.m.  raining,  wind  SW 
12               „  „    SW 

6  p.m.       „  „    SW 

Wind  moderate  throughout  tho 
day ;  mean  temperature 

2  7  a.m.  fine,  wind  SW 
12            „  „^  SW 

Cp.m.    „  „    SW 

Wind    moderate  a.m.,  rough 

p.m.;  mean  tomporaturo    .. 

3  7  a.m.  fine,  wind  G 
12           „  „    NW 

0  pm.  ,,         .      .       M    NW 
A  beautiful  day,  wind  moderate; 
mean  temperature  .,         ..41 


40 
64 
62 

47  0 
61 
68 
CO 

61  0 
38 
Ai 
38 


1868. 

April 

2;i    7  a.m.  cloudy,      wind  WNW 

18  anow-squalU  „    WNW 

6  pm.  fine,  „  WNW 

A  good  breeze  with  squalls  of 

snow;  mean  temperature     . 

24    ;  a.m.  »now-8quall8,  wind  NE 


•» 


»* 


NW 
W 


25 


26 


27 


28 


29 


18 

6  p.m.   „  „  „ 
Blowing  a  good  breeze  all  day  ; 

mean  temperature     . . 

7  a.m.  snow-squalls  wind  W 
18  fine,  „    NW 

0  p.m.  snow-squalls     „    W 
Blowing  hard  all  day;    moan 
temperature 

7  a.m.  fine,  wind  W 

12  snow-squalls  „   WNW 

li  p.m.  snowing,        „  W 
A  rough,  cold  day,  with  squalls 
of  snow ;  mean  temperature. . 

7  a.m.  snowing,     wind  W8W 
12  „  „    W8W 

6  p.m.  fine,  „  ■  N 
Blowing  hard  a.m.,  moderate 

p.m . ;  mean  temperature 

7  a.m,  2in.  light  snow,  wind  N 

12  .     foggy,    .      .   *>  SW 

6  p.m.  fine,  „     W 
Snowing  at  times;  wind  mode- 
rate j  mean  temperature      . . 

Ditto        ditto  for  the  week  . . 

7  a.m.  fine,  wind  NE 


Dto. 
28 
28 
28 

85  0 
19 

27 
19 

83  0 
14 
23 
SO 

18  5 
13 

26 
18 

19  5 
16 
26 


21  0 
14 
39 
25 

26  5 

24  3 

26 


85 


30 


12  „  „    W 

6  p.m.    „  „    NW 
A  beautiful  day,  Avind  moderate; 

mean  temperature     . .         . .   32  5 

7  a.m.  dull,  cloudy,     wind  W    24 
12  snow-squaUs        „     S       67 

6  pm.  raining  „     S       35 

Wind  moderate  a.m.,  good  brcezo 
p.m.;  mean  tomporaturo      .,   40  5 

Ditto        ditto  for  April,  18G8     28  0 


May 
I     7  a.m.  snowing,       wind  SSW 
12  cloudy,  „         W 

6  pm.  fine,  „         W 

Blowing  a  gale  a  m.,  good  breeze 
p.m.,  iftcan  tcmpomturo      .. 
.2    7  a.m.  fine,  wind  W 

12  light  snow,   „    WNW 

6  p  m.  dull,  „    W 

A  good  breeze  all  diiy;  m'^an 
tcmporiituro    ..         ..         .. 

3    7  a.m.  dull,  wmd     W 

12  lijrht  snow,  „  WNW 

6  p.m.  fine,  .,  W 

A  good  breeze  a.m.,  modorato 

p.m.;  mean  tcmporaturo        . 


32 
27 
27 

29  a 
22 
33 
27 

27  5 
24 
29 
83 

20  0 


tmu 
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8p.i 
Wii 

DHv 


4    7  a.in.  fine,  wind  NW    3S 

IS  „  „    NW    39 

8  p.m.  anowing,  ,.    NW    32 

Wind  moderate  throughout  the 
d*7 ;  mean  temperature    . .  35  5 
0    7*  a.m.  light  anew,     wind  NW    30 
19         flie.  „    NW 

fl  p.m.   „  „      W 

ind  moderate  a.m..  'rough 
.m.;  mean  temperature 
tw       ditto  for  the  week 
7  a-m.  fine,  wind  NW 

19  ,.  „    NW 

6  p.m.  ,1  „    NW 
A  fine  day,  wind  moderate; 

mean  temperature 

7  am.  raining,         wind  NW 
12  cloudy,  „    NW 

6  a.m.  raining,  „      8E 
Wind  moderate  all  day;  mean 

temperature  .. 

7  a.m.  fine,  wind  NW 
12           „  „    NW 

6  p.m.   „  „    W 

A  fine  day,  wind  moderate; 

mean  temperature  .. 
7.a.m.  raining,  wind  S 

12  •>  M     8 

6  p.m.    „  .  M     B 
nind    moderate  a.m.,  rough 

p.m.;  mean  temperature 

7  a.m.  fine,  wind  8 
12          raining,  „    8 

6p.m.  cloud  „    8 

Wind  rough  throughout  the 

day;  mean  temperature 
7  a.m.  fine,  wind  SSE 

12  „  „    SSEi 

6  p.m.  mining,  „      8E 
A  good  breeze  a.m.,  moderate 

p.m.;  mean  temperature 

7  a.m.  raining,  wind  SW 
12         cloudy,  „    8W 

6p.m.       „  ,»    SW 

Wind  moderate  all  day ;  mean 

temperature 

Ditto        „      for  the  week  . . 
7  a.m.  cloudy, .  wind  SW 

12  M  M      SW 

6  p.m.       „  „    W 
Wind  moderate  all  day;  mean 

temperature  .. 

7  a.m.  cloudy,        wind  WSW 
12         fine,  „    W 

6  p.m. .  „  M    N 
Wind  moderate  all  day;  mean 

tomporaturo  . .         . .         . .  60  0 

7  a.m.  fine,  wind  NE    36 
12            „  „     SB    48 

6  p.m.    „  „    SE    44 

Wind  modornto   a.m.,   rough 
p.m.;  mean  tompcruturo     , .  42  0 


10 


11 


12 


13 


14 


16 


34 
40 

35  0 
41  6 

36 

44 

42 

40  0 
38 
44 
42  • 

41  0 
44 
46 
41 

4ft  0 

54 
60 
62 

S7  0 
60 
62 
64 

56  0 
68 
66 
68 

62  0 
64 
60 
66 

67  0 

61  1 
64 
68 
48 

63  0 
46 
66 
44 


8 


9 


to 


11 


12 


13 


14 


16 


May  1®^®-  MO. 

4    7  a.m.  fine,  wind  W  22 

19  ,,  „    WNW    36 

6  p.m.  dull,  cloudy,  „     WSW    26 
Moderate  «.m.,  blowing  hard  p.m.; 
mean  temperature     . .         . .  20  0 
6    7  a.m.  anowing,        wind  SW    31 
12  dull,  cloudr,       „    NE    41 

6  p.m.  anow-squaUa      „    NE    30 
Aigood  breeze  a.m.,  moderate 

p.m.;  mean  temperature    ..36  6 
Ditto       ditto  for  the  week  ..  31  5 

6  7  a.m.  fine,  wind  NW    27 
19             „  ,.    N 

6  p.m.     „  „    NW 
A  lovely  day  and  almost  calm; 

mean  temperature     . . 

7  7  a.m.  fine,  wind  8 
19         cloudy,  „    8 

0  pm.  raining,  „    8 

Moderate  a.m..  good  breeze  p.m.; 
mean  temperature    . . 

7  a.m.  raining,  wind  SE 
12          fine,  „     S 

6  p.m.  raining.  „     8 
Blowing  a  good  breeze  all  day  ; 

mean  temperature 

7  a.m.  dull,  cloudy,    wind  SE 
12  anowing,  „    NW 

6  p.m.        „  „      NE 
A  good  breeze  a.m. ,  blowing  hard 

p.m.;    mean  temperature    .. 

7  a.m.  dull,  wind  NE- 
12          fine,  „    NW 

6  p.m.   „  „    W 
•A  fine  moderata,  day;,  mean 

temperature 33  5 

7  a.m.  fine,  wind  W    30 
12            „  „    W 

6  p.m.  „  ..     iV 
Blowing  a  good  breeze  all  day ; 

mean  temperature    . . 

7  a.m.  fine,  wind  W 
12            „  „    W 

6  p.m..  ,.  ,.     >V 
Blowing  a  good  breeze  all  day ; 

mean  temporaturo     . . 
Ditto  ditto   frr  the  week  37  6 

7  a.m.  fine,  wind  SW    36 
12            „  „    W 

6  p.m.     „  „    SW 
Blowing  a  good  breeze  all  day ; 

mean  tonipcraturo 

7  a.m.  fine,  wind  SW 
12            ..        •  „       W 

6  p.m.  raininp,  „    SW 
Blowing  hard  all  day ;    moan 

tcmperatnro 43  5 

7  a.m.  raining,  wind  S\V    38 
12          fogey,  „    W      47 

6  p.m.  thick  tog,  „    N       40 

Wind  n\oilorato,  but  vory  vari- 
able; mean  tcn»i<oiaturo      ,.   42  5 


42 

37 

34  6 
34 
60 
40 

42  0 
38 
60 
40 

44  0 

36 
40 
33 

36  5 
34 
4.1 
34 


33 
32 

34  0 
29 
39 
34 

34  0 


43 
40 

39  5 
42 
47 
40 
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1867. 

Dxa. 
'7  i.m.  cloudy,         wind  ESE    44 

|12  „  '      H    E8B    «« 

8p.iD.    „  „    ESE    48 

Wind  rough  throughout  the 
day;  mean  temperature     ..80  0 

7  a.m.  cloudy,  wind  8E    46 
1 12                „  ..    BE    88 

8  p.m.       ,.  H    B      46 
Wind  rough   throughout  the 

day)  mean  temperature         82  0 


::  «w 

moderate 


7  a.m.  fine*  wind  NB 

lis  „  M    ME 

•  P>n>»    w   .      ,  »»        E 

Wind  rough   throughout  the 

day ;  meto  temperature     . . 

7  a.m.  raining,  wind  E 
12 '        cloudy,  „    E 

8  p.m, .    „  I      3 
Blowing  a  gale  of  wind  all  i.  y; 

mean  temperature  .. 
Ditto  ditto  for  the  week 

7  a.m.  cloudy,  wind  N£ 
12         inowing,  „    NE 

8  p.m.     ,,  ,i    NE 
Wind  houterous  with  squalls 

of  snow ;  mean  temperature 

7  a.m.  snowing,        wind  N 
12  „  ..     NW 

8  p.m.  fine. 
Wind  rough  a.m., 

p.m.;  mean  temperatu.e    . . 

7  a.m.  fine,  wind  N 
12            „  „    BW 

8  p.m.     ,,  „    8 
A  beautiful  day,  wind  moderate; 

mean  temperature 
7  a.m.  fine,  wind  NE 

12  ,,  „    NE 

6  p.m.  cloudy,  „    S 
Wind  modorate  all  day;  mean 

temperature 

7  a.m.  raining,        wind  SSW 
12         fine,  „    SSW 

6  p.m.    „  „     SSE 
Wind  moderate  all  day;  mean 

temperature  ..        ..         ..  83  0 

7  a.m.  raining  wind  W    44 
12           fine,  „    W    86 

6  p.m,     „  „    W    82 
W  ind  moderate  all  day ;  moan 

temperature 80  0 

7  a.m.  cloudy,         wind  W         48 
12         fine,  „    SSW    60 

6  p.m.     „  .,       W 

A  fine  day,  wind   moderate; 

mean  tempornturo  . . 
Ditto  ditto  for  the  week 


86 
42 
42 

39  0 
42 
45 
44 

43  8 
47  0 

84 

86 

84 

88  0 

84 
88 
36 

36  0 
40 
68 
60 

84  0 
44 
80 
52 

47  0 

60 
86 
80 


60 


49  0 
4G  2 


83 
40 
85 

89  6 
40 
48 
40 


1868. 
May 

16  7  a.m.  thick  fog,        wind  NE 
12  fine,  „    W 

6  p.m.    „  „    W 

A  beautiful  day,  wind  moderate; 
mean  tamperature  .  ^ 

17  7  a.m.  fine,  wind  NE 
12         nining,  „    NW 

8  p.m.  rain  and  fog      „    EW 
Wind  moderate  all  day  {  mean 
temperature 44  0 

Ditto  Ibrthe   8 days     ..  41  8 

Ditto  for  the  17  days     ..  38  4 


From  the  above  date  (May  1 7th)  until 
June  10th,  the  weather  was  very  cold 
with  sharp  frosts  and  heavy  falls  of 
■now.  The  drift  ice  was  £ut  bound 
on  the  shore  at  Cow  Head  until  May 
81st;  one  day  later  than  it  was  ever 
remembered  to  have  remained  by  the 
oldest  inhabitants  in  the  neighbour- 
hood. 
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111 


I 


28 


29 


SO 


31 


1867. 
May  BIO. 

27    7  a.m.  raining,  wind  8    52 

12  „  „    8    52 

0  p.m.      It  tt    8    48 

'^ind  moderate  all  day ;  mean 
temperature  ..  ..  60  0 

Ta.m.  cloudy,  wind  W    50 

12  „  „  8W    52 

H  p.m.      „  ft     sf    48 

Wind  moderate  all  day;  mean ' 
temperature  . .        . .         . .  60  0 

7  a.m.  cloudy,  wind  N    40 

12         fine,  *       „    N    44 

6  p.m.    „  „    N    44 
Wind  moderate  all  day;  mean 

temperature 42  0 

7  a.m.  fine,  wind  N       42 
12           „  „    N        44 

6  p.m.  „  „    8W    44 

A  fine  day,  wind  moderate; 

mean  temperature 43  0 

?  a.m.  fine,  wind  SW    42 

12  „  ,.    N       60 

6  p.m.    „  „    N       52 

A  fine  day,  wind  moderate; 

mean  temperature  ..         ..  SI  0 
Ditto    ditto  for  May,  1867   . .  47  4 

i 


1868. 


windNW 
W 
8W 


3 


June 

1  7  a.m.  fine, 
*2  „  „ 

.    6  p.m.   „  I, 

A  lovely  day,  wind  moderate; 

mean  temperature  ..         .. 

2  7  a.m.  fine,  wind  NW 
12             ,,  „     NW 

dp.m.    „  „     NW 

'  Wind  moderate  all  day ;  mean 

temperature . . 
Ditto  ditto  for  the  week 

7'a.m.  fine,  wind  SW 

12         cloudy,  „    SW 

6  p.m.  raining,  „    SW 
Wind  rough   throughout,  the 

day;  mean  tomporaturo     .. 

7  a.m.  cloudy,        wind  WSW 
12  raining,         „     WSW 

6  p.m.      „  „     WSW 
Wind  rough  throughout  tho 

day ;  mean  tompcraturo 

7  a.m.  cloudy,  wind  SW 

12  fine,  „      W 

6  p.m.    „  I,      W 
Wind  rough  throughout   tho 

day;  mean tcniijt^raturo 

7  a.m.  fine,  •  wind  NW 

13  M  »  NW 
6  p.m.  „  •,  rJ  W 
Wind  rough    throughout  tho 

day ;  menu  tenipcraturo    . . 


1867. 
sio.     June 


6 


62 
70 
60 

61  0 
60 
64 
52 

52  0 

49  8 

66 

58 

64 

66  0 
60 
62 
60 

61  0 

60 
62 
48 

60  0 
44 

60 
48 

47  0 


7 


8 


9 


wind  NW 
SW 

N 


10 


U 


12 


7  a.m.  fine, 
12 

6  p.m.  „ 
Wind   moderate  a.m.,  rough 

p.m.;  mean  temperature 

7  a.m.  fine,  wind  NE 
12            „  „    W 

6  p.m.    „  „    W 
Wind  moderate  all  day;  mean 

temperature    ..* 

7  a.m.  cloudy,  wind  NE 
12          fine,  „    NE 

6  p.m.  ,,  „    NE 
Blowing  a  good  hreezo  all  day ; 

mean  tempcraturo     . . 
Ditto  ditto    for  tho  week 

7  a.m,  fine,  wind  E 
12            „  ,.    NE 

6  p.m.   „  „    WNW 
A   fine  day :    wind  moderate ; 

mean  temperature     . . 

7  a.m.  fine,  wind  SW 
12             „  „    SW 

6  p.m.    „  „    SW 
A    fine    day,   wind   niodcrat  ; 

mean  tomparuturo 

7  a  ui.  tine,  wind  WSW 
12             ..  „     W 

G  p.m.    „  „     W 

Wind    rinigh    throiii;hout    the 
day;  mean  temperature        ,. 


sso. 
44 
48 
44 

46  0 
44 
66 
60 

50  0 
43 
60 
46 

48  0 

51  1 
40 
46 
48 

44  0 
46 

68 
50 

62  0 
00 
68 
66 

6S  0 
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June 

13    7  a-m. 

12 

6  p.m. 

Wind 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


„    8W 

moderate 


fine,  wind  8W 

,.    8W 
cloudy,  „    8W 

rough  s.m.:   moderate 
p.m.;  mean  temperature    . . 

7  a.m.  raining,  wind  NE 
12             „  „    NE 

8  p.m.     I,  ,t    NE 
Wind  rough  a.m.,   moderate 

p.m ;  mean  temperature    . . 

7  a.m.  fine,  wind  SW 

12  „  ..    8W 

6p.m.  raining. 

Wind   rough  a.m., 

p.m. ;  mean  temperature  . . 

7  a.m.  raining,         wind  SW 

12  „  „    T3W 

6  p.m.      ,,  „    8W 
Wmd  moderate  all  day;  mean- 
temperature  . .        . . 

Ditto  ditto  for  the  week 

7  a.m.  fine,  wind  NE 
12           „  ,.    NE 

6  p.m.  „  „    NW 
Wind  rough  a.m.,  moderate 

p.m.;  mean  temperature     . . 

7  a.m.  fine,  wind  WSW 

12        „  ;*  WSW 

6  p.m.    ..  ..    WSW 


A    fine  day,  wind  moderate; 


mcin  temperature  . .         . .  66  D 
7  a.m.  raining,      wind      SW    34 
18  „  „     WSW    54 

6  p.m.  cloudy,  ,.         SW    60 
Wind  boisterous  all  day;  mean 

temperature ..         ..      '  .. 

7  a.m.  fine,  wind  NW 
12             „  „     NW 

6pjn.    „  „     NW 

A  fine  day,  wind  moderate; 

mean  temporaturet  . . 
7  a.m.  fine,  wind  SW 

12  ..  .;    SW 

6  p.m.    „  ^  „    SW 
A  fine  duy    wind  moderate; 

mean  temporaturo   . . 

7  a.m.  raining,  wind  SW 
12          fine,  „    SW 

6  p.m.    „  ,f    SW 
Wind  moderate  all  lay ;  mean 

temperature  . ,         . .         . .  67  0 

7  a.m.  fine,  wind  SW    64 
12          raining,  „    S         fiO 

6  pm.  cloudy,  „    W      60 
Wind  moderate  all  day ;  mean 

temperature  . .         . .         . .  65  0 

Ditto  ditto  for  tlio  week  63  6 

7  a.m.  cloudy,  wind  SW 
12          fine,  „    SW 

6  p.m.    „  „    8 

Wind  moderate  all  day ;  mean 
tempcrnturo..         ••         •• 


68  0 
60 
60 
68 

66  0 

48 
&8 
66 

S3  0 
C4 
60 
64 


6(^ 

64 

SO 

62  0 


windSW 
„  8W 
M     8B 

moderate ; 


26 


27 


28 


29 


30 


windNW 
NW 

NE 


n 


1867. 

June 

25    7  a.m.  fine, 
12 

6  p.m.  „ 
A  fine   day,    wind 

mean  temperature 

7  a.m.  fine, 

12 

6  p.m.    „ 
A  lovely  day,  wind  moderate; 

mean  temperature    . . 

7  a.m.  fine,  wind  W 

^'i       •'  '•   IS 

6  p.m.   „  „     SW 
Moderate  a.m.,  good  breeze  p.m.; 

mean  temperature     . . 

7  a.m.  fine,  wind  8W 
12            „  „    SW 

6  p.m.  raining,  „    S 
A  good  breeze  throughout  the 

day;  mean  temperature 

7  a.m.  foggy,  wind  SW 
12          fine,  „    SW 

6  p.m.     „  „     W 
A  good  breeze  throughout  the 

day ;  mean  temperature 

7  a.m.  fine,  wind  W 
12           „  „    W 

6  p.m.  raining,  „    W 

Wind  moderate  all  day;  mean 

temperature 


SEO. 
56 
58 
62 

65  0 

42 
.44 

44 

43  0 
48 
62 
50 

60  0 
64 
66 
48 

62  0 

50  5 

45 

60 

48 

47  5 
60 
62 
62 


Ditto' 
Ditto 


mo. 
62 
6G 
64 

64  0 
52 
62 
60 

61  0 
47 
60 
SO 


60 
76 
64 

68  0 
64 
66 
68 

60  0 
62 
70 
60 

61  0 
57  0 


ditto  for  the  week 
ditto  for  June,  1867  63  2 


July. 


7  a.m.  raining,  wind  S 

12  fine,  „     S  tV 

6  p.m.  foggy,  „     SW 
Calm  till  9  a.m.,  good  breeze 

p.m.;  mean  temperature 

7  a.m.  fine,  wind  WSW 
12             „  „    WSW 

6  p.m.    „  .,    WSW 
A  good  breeze  all  day  snow; 

mean  temperature   .. 

7  a.m.  raining,      wind  WSW 
12  fine,  .,    WSW 

6  p.m.  raining,  „    WSW 
A  good  breeze  a.m.,  moderate 

p.m.;  mean  tompoiaturo 

7  a.m.  fine,  wind  NW 
12             „  „    W 

6  p.m.     „  _        „      SW 
A  beautiful  day,  wind  moderate; 

moan  tempera turo     . .         . . 

7  a.in.  lino,  Calm 
12             „                windNNE 

6  p.m.    ,,  ,,    NW 

A  bcautifi  I  day,  witul  luodurato ; 
mean  t'-uipcv'-'ro     ..         ..64 


62 
60 
S6 

59  0 
?2 
56 
48 

62  0 
60 
60 
52 

65  0 
52 
62 
66 

67  0 
SO 
52 
53 


METEOROLOOICAL  OBSERVATION'S. 


23 


July 


i 


10 


11 


12 


13 


14 


16 


16 


17 


7  a.m.  fine,  wind  N 

12  „  „    N 

6  p.m.  „  ,f  SW 
A  fine  day,  wind  moderate; 

mean  temperature  . . 

7  a.m.  raining,  wind  S 
19           fine,  „     S 

0  p.m.      ,,  „     S 

Wind  moderate  all  day;  mean 

temperature 

Ditto  ditto  for  the  week 

7  a.m.  fine,  wind  SW 

12  „  „    WNW 

6  p.m.  „  „    W 
Foggy  at  times  during  the  day ; 

mean  temperature    .. 

7  a.m.  fine,  wind  N 
12           „  „    NW 

6  p.m.  „  „    W. 
A  heautifiil  day,  wind  mode- 
rate; mean  temperature    . . 

7  a.m.  fine,  wind  SW 
18            „  »       W 

tfp.m.  „  ,,    NW 

Aunost  calm  throughout  the 

day;  mean  temperature    .. 

7  a.m.  fine,  wind  W 

12  „  „    N 

0  p.m.  „  „   W 

Light  shifting  winds  all  day ; 

mean  temperature  . . 
7  a.m.  fine,  wind  SW 

12  „  „    SW 

6  p.m.  foggy,  „  SW 
Almost  calm  a.m.:  stormy  p.m. 

mean  temperature   . . 

7  a.m.  fine,  wind  NW 

"  »  '•    ?^ 

6  p.m.  „  „     SW 

Wind  moderate  all  day;  mean 
temporaturo . . 

7  a.m.  fine,  wind  SW 
12           „    •  „    SW 

6  p.m.  „  „  SN>r 
A  good  brcczo  all  day;  moan 

temporuturo 

Ditto  ditto  for  the  week 

7  a.m.  fine,  wind  SW 
12            „  „     SW 

6  p.m.  „  „  NB 
Good  brcczo  a.m.,  almost  cnhn 

p.m.;  moan  toniporaturo 

7  a.m.  fine,  wind  NE 
12            „  „    NE 

6  p.m.  „  „  SE 
Altiiost  cnlm  till  8  a.m.,  good 
broczo  after;  moan  temporuturo 

7  a.m.  fino,  wind  S 
12           „  „    SE 

0  p.m.  „  „    SE 

AlmoBt  cnlm  a.m  :  good  brooze 

p.m.;  moan  temperature    . 


1867. 
sao.    -July 


60 
66 
66 

63  0 
68 
64 
60 

61  0 

65  8 
60 
70 
68 

64  ( 
66 
60 
S8 

68  0 
68 
64 
66 

60  0 
66 
66 
60 

61  0 
62 
70 
62 

• 

66  0 
66 
62 
58 

59  0 

68 
66 
68 

62  0 

61  4 
02 
72 
02 

67  0 
68 
68 
58 

68  0 
65 
70 
66 

62  5 


DEO. 

18  '  7  a.m.  fine,  wind  NE    54 
12            „  -    SW    64 

6  p.m.    ,,  Z    SW    56 

Wind  moderate  all  day ;  mean 
temperature  . .  . .  6'J  0 

19  7  a.m  cloudy,  wind  W       52 
12           „                .       ,    SW    64 

6  p.m.  fine,  „    SW    66 

Wind  moderate  all  day;  mean 
temperature  . .  .  58  0 

20  7  A.m.  fine,  wind  SW     58 
12           „  „    NW    63 

6  p.m.  „  ,f     NE    66 

Wind  moderate  all  day ;  mean 

temperature 69  5 

28    7  a.m.  fine,  wind  N         58 

12  „  „    NW      70 

Gp.m.    „  ,.    NNE    63 

Almost   calm  all  day;   mean 
temperature    . .         . .         . .  64  0 

Ditto  ditto  for  the  week  61  1 

22  7  a.m.  fine,  wind  SSE    67 
12          cloudy,  „    SE       70 

9  p.m.  „    S         68 

Nearly  calm  a.m.,  good  breeze 
p.m.;  mean  temperature      ..  63  5 

23  7  a.m.  fine,  wind  S      66 
12           „  „    N    64 

6  p.m.  „                          „   W    66 
Wind  moderate  all  day;  mean 
temperature 65  0 

24  7  a.m.  fine,  wind  W    66 
12           „  „    W    70 

6  p.m.   „  „    W    68 

Oood  breeze  throughout  the  day ; 
mean  temperature     ..         .     GS  0 

25  7  a.m.  fine,  wind  W    66 
12             „  „    W    70 

6  p.m.    „  ».    W    68 

Good  breeze  throughout  the  day; 
mean  temperature  . .  68  0 

26  7  a.m.  fine,  wind  SW    72 
12             „  „    SW    76 

6  p.m.    „  „  SSW    70 

Wind  moderate  all  day:  moan 
temperature    ..  ..   73  0 

27  7  a.m.  fino,  wind  SW    70 
12             „  „    SW    74 

6  p.m.     „  „    SW    70 

Wind  moderate  all  diiy;  mean 
temperature  . ,         . .         ..720 

28  7  a.m.  fine,  wind  SW    G6 
12            „  „    SW     68 

6  p.m.   „  „    SW    65 

Wind  boi-storoua  all  d.iy;  mean 
temperature    ..         ..         ..   6fi  5 

Ditto  ditto  for  the  week  50  4 

29  7  a.m.  r.iiniug,  wind  SW 
12               „  ..    SW 


62 
66 
64 


6  p.m.  fin  \  „    SW 

Wind  boisterous  all  day  ;  nioati 
temperature   ..         ..         ..  64  0 
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METEOROLOGICAL   OBSERVATIONS. 


July  DBO. 

30  7  a.m.  fine,  wind  SW    66 
12           ,1  „    W      .68 

6  p.m.  „                      „    NW    66 
wind  moderate  all  day ;  moan 
temperature 67  0 

31  7  a.m.  fine,  windSW    70 
12             „  „    W      76 

6  p.m.    „  „    W      72 

Wind  moderate  all  day ;  mean 

temperature 73  0 

MeantemperatureforJuly,1867  62  2 


1 


^  August. 


68 

'74 

72 

71  0 

H 
78 
68 

73  0 
70 
65 
65 


7  a.m.  fine,  wind  SW 

12  „  ,.     SW 

6  p.m.  „  „     SW 
Wind  moderate  all  day ;  mean 

temperature 

7  a.m.  fine,  wind  8 
12           ,.  „    SW 

6  p.m..raining,  „     SW 
▲  good  breeze  all  day;  mean 

■     temperature 

7  a.m.  fine.  wind  SSW 
12         raining,  „    SW 

6  p.m.      „  „    N 
wind  boisterous  at  times;  mean 

temperature 62  6 

7  a.m.  fine,  wind  SSE    64 
IS      '    raining,  „    S         68 

6  p.m.  fine,  „    S         68 
Wind  boisterous  till  4  p.m.; 

mean  temperature  . .         . .  66  0 
Ditto  ditto  for  the  week  M  6 

7  a.m.  fine,  windWNW    60 
12           „  „    SW 

6  p.m.  „  „    SW 
A  good  breczo  all  day;  mean 

temperature  . . 

7  a.m.  fine,  wind  NN\V 
12               „  „     W 

6  p.m.       „  „     SW 
Wind  moderate  all  day ;  mean 

temperature  . . 

7  a.m.  foggy,  wind  XE 
12           „  „     NE 

6  p.m.  fine,  Calm 
Scarcely  any  wind    all  day; 

mean  temperature  . . 

7  a.m.  fine  wind  SW 
12           „  „    SW 

6  p.m.  „  „    SW 
A  good  brcc/o  throughout  tho 

day;  moan  totnporaturo 

7  a.m.  fine,  wind  W8W 
12            „  „    WSW 

6  p.m.   „  „    WSW 

A  beautiful  day,  wind  moderate ; 
mean  tonipcratu      . .        . .  68 


70 

68 

64  0 

68 
68 
62 

63  0 
.58 
64 
60 


61  0 

68 
74 
64 

on  0 
60 
70 

C8 


1867. 

August 

10  7  a.m.  fine,  wind  SW 
12         foggy,  „    SW 

6  p.m.   „  ,»    SW 

Wind  moderate  all  day ;  mean 

temperature 

11  7  a.m.  foggy,  wind  SW 
12           „  „    SW 

6  p.m.  „  „    SW 
Moderate  a.m.:    good  breeze 

p  m ;  mean  temperature 
Ditto  ditto  for  the  week 

7  a.m.  raining,       wind  WSW 
12         foggy,  „    WSW 

6  p.m.      „  „    W 
Good  breeze  and  stormy  all  day ; 

moan  temperiature     . . 

7  a.m.  fine,  wind  SW 
12            „  „    SW 

6  p.m.   „  „    SW 
A  good  breeze  aU  day;  mean 

temperature 

7  a.m.  fine,  wind  SW 
12            „  .„    SW 

6  p.m.  raining,  „  SSW 
A    good  breeze  till  6   p.m.; 

mean  temperature     . . 

7  a.m.  raining,  wind    W 
12          foggy,  „    SW 

6  p.m.  fine,  „    SW 
Wind  moderate  all  day ;  mean 

temperature    ..         ..         . 

7  a.m.  fine,  wind  SW 
12             „  „    SW 

6  pm.    „  „    SW 
Wind  moderate  all  day ;  mean 

temperature 

7  a.m.  fine,  wind  SW 
12           „  „NNW 

I)  p.m.  foggj',  „      NE 

Wind  moderate  all  day;  mean 

temperature   ..         ..         .. 

7  am.  fine.  Calm 

12  „  wind  N 

6  p.m.    „  „    NE 

Almost    calm   throughout   tho 

day  i  mean  temperature 
Difto  ditto  for  the  week 

19     7  a.m.  fine,  wind  SSE 

la  ..  „     N 

6  p.m.    „  .  „    NE 

Moderate    a.m.,    nlmoaC   cahn 


12 


13 


14 


17 


16 


17 


18 


20 


SI 


p.m.;  mean  temperature 

7  a.m.  raining, 
12 

6  p.m.       „ 
llaiuing    nil   day, 


wind  E 
„    E8E 
„    ESE 

very    little 


wind ;  mean  tvmporaturo    . . 

7  a.m.  fiiio,  wind  E 

12  raining,  „    W 

flp.m.      „  „    W 

Wind  moJerato  nil  day;  moan 

tenipurattiro    ..        ,,         .. 


SBO. 

70 
72 
68 

70  0 

68 
76 

^* 

70  0 

66  0 

64 

o8 

64 

66  0 

66 
74 
65 

69  5 

64 
76 
64 

70  0 
61 
63 
64 

64  5 

62 
68 
64 

65  0 
64 
68 
64 

66  0 
64 

74 
64 

69  0 
65  7 

CO 

64  . 

62 

62  0 
60 
64 
56 

60  0 
56 
02 
5G 

59  0 


\f 


MMkMUrfa. 


==a 


METEOROLOGICAL    OBSERVATIONS. 


25 


jIv 


August 

S2    7  •.'m.  fine; 
12 
6p.m 


M 

It 


1 


2 


windWNW    66 
,,    WNW    60 
„    WNW    65 
A  good  breeze  all  day ;  mean 

temporatoro 67  0 

23    7  a.m.  fine,  vindNW    65 

18  .,  „    W        66 

6  son.    „  „    W        60 

Wind  moderate  all  day;  mean 

temperature 60  6 

21    7  a.m.  fine,  wind  W     60 

12         dull,  cloudy,      „     W     68 
6  p.m.  raining,  „     NE    60 

Wind  moderate,  and  stormy, 
mean  temperature  ..        ..  64  0 

25  7  a.m.  fog  and  rain,  wind  SSW   64 
12         foggy,  „     W        68 

6  p.m.    „  „    £W      68 

Wind  moderate  all  day;  mean 

temperatiure 

Ditto       ditto  for  the  week  . . 

26  7  a.m.  fine,  wind  NW 
IS         „  „    W 

6  p.m.  ,,                     „    W 
A  goof^  breeze  all  day;  mean 
temperature 

27  7  aon.  fine,  wind  SW 
12          squally,  „   SW 

6  p.m.  fine,  „  SW 

Wind  rough  all  day  with  squalls 
of  rain;  mean  temperature     62 

28  7  a.m.  fine,  wind  SW 
1»           „  „    SW 

6  p.m.  „  „    SW 

A  good  breeze  all  day;  mean 

temperature. 

29  7  a.m.  fine,  wind  SW 
12            „  „    SW 

«pm.    „  „    SW 

A  good  breeze  all  day;  moan 
tomporaturo 

30  7  a.m.  fine,  wind  SW 
12           „  „    SW 

6pim.    „  „    SE 

Wind  moderate  all  day ;  mean 
temperature  . .         . .         ..740 

31  7  a.m.  raining;,  wind  W       58 
12          fine,  „    NW    60 

6  p.m.    „  „    NW    66 

A  good  breeze  all  day ;  moan 

tcmpornti:ro 68  0 

MeantomporuturoforAug,lSG7  C4  3 


63  0 

60  7 

52 

68 

52 

65  0 
60 
64 
60 


64 
68 
64 

66  0 
66 
74 
66 

70  0 

70 
78 
70 


September. 


7  a.m.  fine,  wind  SW 

12  „  „    SW 

6  p.m.     „  „    SW 

A  good  broczo  nil  day ;  moan 

tomporaturo 64  0 

Ditto  ditto  for  the  week  64  1 


68 
70 
CO 


windE 
NE 
NE 


3 


SEO. 
64 
56 
60 

63  0 
52 
66 
66 


6 


1867. 

DBO.     Septejnber 

2    7  a.m.  raining, 

12 

6  p.m.     „ 

A  good  breeze  and  stormy  all 
day;  mean  temperature 

7  a.m.  fine,  wind    W 
12            „  „       W 

6  p.m.  „  „    WSW 
Wind  moderate  all  day;  mean 

temperature 69  0 

7  a.m.  fine,  wind  S  64 
12            „                „    WNW    66 

6  p.m.  cloudy,         „    SW         60 
Wind  moderate  all  day ;  mean 

temperature 60  0 

7  a.m.  cloudy,  wind  W    61 
12          fine,  „    W    66 

6  p.m.    „  „    W    68 
Moderate  a.m.,  good  breeze  p.m.; 

mean  temperatwe    ..         ..  62  0 

7  a.m.  fine,  wind  W    60 
12            ..  „    W    70 

6  p.m.  „  „    W    62 
Wind  moderate  all  day ;  mean 

temperature 

7  a.m.  fine,  wind  W 
12             „  „    W 

6  p.m.  dull,  cloudy,      „    SW 
Wind  moderate  all  day ;  mean 

temperature 

7  a.m.  fine,  wind  N 
12            „  „    N 

6  p.m.    „  „    NE 
Wind  moderate  all  day ;  mean 

temperature 

Ditto        ditto  for  the  week    . . 

7  a.m.  fine,  wind  W 
12             „  „    WNW 

6  p.m.    „  „    WNW 
Wind  moderate  all  day;  mean 

temperature 

7  a.m.  dull,  cloudy,   wind  S"\\' 
12  „         „  „    SW 

6  p.m.    „         „  „    SW 
A  good  breeze   all  day ;  mean 

tempcratiiro    . . 

7  a.m.  dull,  cloudy,    wind  NE 
12  ,    NE 

6  p.m.    „         „  „    NE 
A  good  breeze  and  stormy  all 

day;  moivn  tomporaturo 

7  a.m.  fine,  wind  SSW 
12           „  „    SW 

6  p.m.    „  „    SW 
Wind  motlorato  all  day ;  moan 

tomporaturo 67  6 

7  a.m.,  rain  and  fog,    wind  W    SeJ 
12  foggy,       „  „     W    63 

6  p.m.      „  W    66 

A  good  broozo  a.m.,  modorato 
p.m.;  mean  tomporaturo     ,.  69  5 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


65  0 
61 
73 
60 

66  6 
55 
68 
62 

65  0 

62  9 
64 
64 

56 

69  0 
53 
69 
64 

63  6 
52 
54 
52 

53  0 
61 
64 
55 
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1867. 


September 

14    7  a.m.  rain  and  fog,  wind  NW 

13         fine,  „    NW 

6  p.m.  raining,  „    NW 

▲  good  breeze  and  stormy  all 

&]r^  mean  temperature     .. 

1ft    7  a.m.  fine,  windNW 

12  »  ,.   WNW 

0  p.m.  „  „   W^ 

A  good  breeze  all  day ;  mean 

temperature 

Ditto  ditto  for  the  week 

windW 


16    7  a.m.  fine, 

19 

6  p.m. 


•> 


W 

V  IF.UI.     .,  „  S 

A  fine  day  with  light  shifting 
winds;  meai^  temperature  .. 

17  7  a.m.  fine,*  wind  8 

12  „  „NE 
6  p.m.  ,f  „  S 
A  beautiful  day,  wind  mode* 

rate;  mean  temperature    .. 

18  7  a.m.  fine,  wind  SW 
19         raining,  „    SW 

6  p.m.       „  „    SW 

Wind  boisterous  all  day;  mean 

.  temperature 

10    7  A-m.  fine,  wind  N 

13  „  „    N 

•    6  p.m.  „  „    NW 

A  good  breeze  all  day;  mean 

temperature..         ..        .. 

20    7  a.m.  fine,  wind  S 

12  „  „    SW 

.  6  p.m.      „  ,1    SW 

A  good  breeze  all  day;  mean 
temperature  .. 
31    7  a.m.  rain  &  fog,  wind  W 
12         fine,  :    WNW 

6  p.m.    ,,  Calm 

Wind  boisterous  a.m.         .. 
22    7  a.m.  fine  wind  S 

12  „  „    SW 

6  p.m.  ,.  „    SW 

Abeautiful  day,  wind  moderate 
mean  temperate      ..        .. 

Ditto       ditto  for  the  week  .. 

33  7  a.m.  raining,  wind  S 

*^     -  •'         •»  ss 

6p.m.  fine,  „    NE 

wind  moderate  a.m.,   rough 

p.m,;  mean  tcmporuturo    . . 

34  7  a.m.  fine,  wind  NW 
12           „  „    NW 

6  p.m.    ,;  „WNW 

Wind  boisterous  all  day;  moan 

temperature . .         . .         . . 

25    7  a.m.  raining,  wind  W 

19         fine,  „    W 

6  p.m.    ,,  „    W 

Wind  boisterous  all  day;  mean 

tempera  tiue 


9X0. 
50 
62 
60 

61  0 
50 
63 
48 

60  6 
66  1 

60 
66 
48 

52  0 
62 
Si 
48 

61  0 
66 
68 
62 

65  0 
62 
64 
60 

63  0 

46 

-  68 

64 

62  0 
63 
58 
65 

55  6 
48 
68 
64 

'ss  0 

62  9 

SO 
60 
46 

47  6 
40 
48 
40 

44  0 

60 
68 
64 

64  0 


September  B>o. 

26    7  a.m.  raining,  wind  NE    64 

12         foggy,  „    NE    66 

6  p.m.  „  ■„    NE    63 

Almost  calm  a.m.,  moderate  p.m.; 


27 


28 


29 


61  0 
60 
66 
64 

63  0 
66 
68 
66 

56  6 


30 


mean  temperature  . .        . .  64  0 

7  a.m.  fine,  wind  NE    62 

12         fog^y.  M   £fE    63 

6  p.m.  raining,  ^ ,,'  NE    60 
A  good  breeze  with  rain  p.m. ; 

mean  temperature.    ..        .. 

7  a.m.  fine,  wind  W 

"      »»  •»'  2 

6  p.m.  „  ft    W 
A  beantiM  day,  wind  mode- 
rate ;  mean  temperature      . . 

7  a.m.  fine,  wind  SW 
12            „  „    SW 

6  p.m.    „  '  „    SW 
A  beautiful  day,  wind  moderate ; 

mean  temperature    ..        ..  _ 
Difto  ditto  for  the  week  61  3 

7  a.m.  raining,  wind  NE    48 
12            „  „    NE    SO 

6  p.m.    „  „     BE    60 

A  good  breeze  all  day ;  mean 

temperature 49  0 

Mean  temperature  for  Septem- 
ber, 1867       66  2 

October. 


7  a.m.  fine,  wind  S        60 

12  „  „    S         68 

6  p.m.    .,  „    SSE    63 
A  beautiful  day,  wind  moderate; 

mean  temperature    . .         . .  64  0 

7  a.m.  fine,  wind  S        62 
12           „  „    SSE    63 

6  p.m.  ,,  „      NE    64 

A  beautinil  day,  wind  moderate; 
mean  temperature    ..        ..  67  0 
t    7  am.  raining,     wind  WNW    SO 
12  cloudy,  „    W  52 

6  p.m.  stormy,         „    W  52 

Wind  moderate  a.m.,  good  breeze 
p  m.;  mean  temper aturo      ,.  61  0 
4    7  a.m.  stormy,      wind  W  40 

12         fine.  „   WNW    44 

6  p.m.  stormy,         „    NW       40 
Wind  boisterous  aU  day ;  mean 

temperature 43  0 

6    7  a.m.  fine,  wind  S        40 

12  „  „    NW    68 

6  p.m.      „  „      NE    43 

A  lovely   day,    light   shifting 
winds;  moan  temporaturo  ..  49  0 
6    7  a.m.  stormy,  ^ind  SB    42 

12  cloudy,  „  SSE    56 

0  p.m.      „  „    S       66 

A  good  breczo  all  day;  mean 

temporaturo. 49  0 

Ditto  ditto     for  tho  week  61  7 
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1867. 


i 


October 

7  7  a.m.  raining,         wind  8W 
19         ninandfog,     >,     W 

6p.m.      „  „    NW 

Wind  moderate  all  day;  mean 

temperature 

8  7  a.m.  stormy,  trind  ME 
12         doady,  „    NE 

6p.m.  rain  and  snow,  „    NE 

Wind  rough  throoghoat  the 

day ;  mean  temperature     . . 

9  7  a.m.  fine,  wind  N 
12        deet,  „    N 

6  pjn.  anow-sqnalls     „    NW 
Blowing  a  gale  of  wind  all  day; 
mean  temperature  . .        . .  34 

10  7  a.m.  fine,  wind  NW 
12          „  „    NW 

6  p.m.  stormy,  „    NW 

Wind  rough  a.m.,  good  breeze 

p.m.;  mean  temperature    . . 

11  7  a.m.  fine,  wind  N 
12           „  ,.  NE 

6  p.m.  ,.  M.NE 

A  beautiful  day,  wind  mode- 
rate; mean  temperature    .. 

12  7  a.m.  fine,  wind  SE 
12            „  „    SE 

6  p.m.    „  „    SE 

'A  boantiM  day,  wind  mode- 
rate; mean  temperature    .. 

13  7  a.m.  raining,  wind  S 
12         stormy  „    8 

6  p.m.  „  '  „  o 
A  good  breeze  all  day;  mean 
,    temperature 46  0 

Ditto  ditto  for  the  week  40  5 


14 


15 


16 


17 


18 


BBO. 
40 
45 

42 

44  0 

40 
42 

38 

40  0 
34 
30 
32 


40 
40 

38  0 
40 
42 
40 

41  0 
83 
60 
42 

41  6 
42 

48 
46 


7  a.m.  duU,  doudy,  w.  WNW    40 
12  „         „         „    NW       42 

6  p.m.  raining,  „    NE        38 
Wind  moderate  all  day;  mean 

temperature..         ..        ..  40  0 

7  a.m.  dull,  cloudy,   wind  NE    38 


N 


NW 


41 
40 


12 

6  p.m.    „  „    •     „ 
Moderate    a.m.,    almost   calm 

p.m.;  moan  temperature    ..  S9  5 

7  a.m.  fine,  wind  S        32 
12            „  „    W      48 

6  p.m.-  „  „    8W    38 
A  lovely  day  and  almost  calm; 

moan  temperature  . . 

7  a.m.  fine,  wind  S 
12         dull,  cloudy,      „    8W 

6  p.m.  stormy,  „    SW 

A»r>'>'  broozo  all  day;  moan 
At'      ''*'4ro  . .         .  *         . . 
V      -«     \A,  cloudy,  wind  N 
:i.  /"n'ng,  „    SW 

A  Koj>:  b-.V'Czo  fl'l  day;  moan 
tvaii>eraturo 


40  0 
44 

48 
46 

46  0 
60 
52 
44 

48  0 


October  deo. 

19  7  a.m.  foggy,       wind  WNW    44 
12         miatyraiu     „    WNW    44 

6  p.m.    „       „        „    WNW    42 
Wind  moderate  all  day ;  mean 
temperature 43  0 

20  7  a.m.  fine,  wind  NNW    34 
12           „  „    NNW    40 

6  p.m.   .,  „    NNW    36 

A  good  breeze  all  day;  mean 

temperature  . .  .  37  0 

Ditto  ditto  for  the  week  41  9 

21  7  a.m.  dull,  doudy,  .wind  W      40 
12  „         „  „    8W    44 

6  p.m.  stormy  ,.    SW 

A  good  breeze  all  day;   mean 

temperature 

22  7  a.m.  misty  rain,   wind  SSW 
12  „         „         „    SW 

9  p.m.             „           „    SW 
A  good  breeze  all  day;  mean 
temperature 

23  7  a.m.  raining,  wind  SW 
12             „  „    W 

6  p.m.     „  „   N 

A  good  breeze  a.m.,  moderate 
p.m.;  mean  temperature 

24  7  a.m.  fine^  wind  N 
12           „  „.  NW 

6  p.m.   „  „    N 

A  good  breeze  a.m.,  moderate 
p.m. ;  mean  temperature     .. 

25  7  a.m.  fine,  wind  E 
12            „  „    NE 

6  p.m.    „  ,,    NE 

A  beautiful  day,  wind  moderate; 
mean  temperature  ..        ..  32  0 

26  7  a.m.  fine,  windE       28 
12             „  ,.    NE    34 

6  p.m.  cloudy,  A  NE    33 

Moderate  a.m.  good  bree!!f  p.m.; 
mean  tempcratui'O  ..         .     31  0 

27  7  a.m.  snowing,         wind  NE    36 
12  rain  and  snow     „    N       36 

6  p.m.  cloudy,  „    N       36 

A  good  breeze  all  day;  mean 

temperature 36  0 

Ditto  ditto  for  tho  week  35  7 

28  7  a.m.  cloudy,  wind  W    SS 
12           „  „    W    40 

6  p.m.   „  „    W    38 

Moderate  a.m.,  good  breeze  p.m.; 
mean  tomjteraturo     . .        . .  39  0 

29  7  a.m.  fino,  wind  S        42 
12               „  „    N        46 

6  p.m.      „  „     NE    40 

A  very  inodorate  and  beautiful 
day;  mean  tompcraturo       ..  43  0 

30  7  «.m.  tino,  wind  SE    32 
12          cloudy,  „    8       46 

6  p.m.     „                      „    8       38 
Wind  inoilorato  all  day;  mean 
tontpoi-atiiro 39  0 


42  . 

42  0 

50 
64 
60 

52  0 
50 
48 
38 

44  0 

32 
34 
32 

33  0 
80 
34 
32 
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October 

31    7  a.m.  fine,  '  wind  8 

13         itormy,  „    8 

6  p.m.  raining,  „    8 

Moderate  a.m.,   good  breeze 

p.m.;  mean  temperature    . . 

Ditto    ditto  for  October,  1867 


NoTember. 


10 


40 
44 


7  a.m.  fine,  wind  "S 

12         Btonpy,  „    N 

6  p.m.     „  ,1    M    86 
A  good  breeze  all  day;  mean 

temperature ..40  0 

7  a.m.  fine,  wind  NE    34 
12            „  „    NE    37 

6  p.m.  foggy,  „    E       36 
Wind  moderate  all  day ;  mean 

temperature  . .        ...    ■ .    36  6 

7  a.m.  misty  rain,    wind  N         36 
12  foggy,  „    NW    38 

6  p.m.  „  „    NW    36 
Wind  boisterous  all  day;  mean 

*  temperature 36  6 

Ditto        ditto  for  the  week  . .   39  6 

7  a.m.  fine,  wind  W    34 
IS          sleet,         ^  „    8    40 

6  p.m.  raining,  „    8    42 
Moderate  a.m.,  boisterous  p.m.; 

mean  temperature  . .        . .  38  0 

7  a.m.  fine,  wind  WNW    34 
IS             „  „    WNW    36 

6  p.m.    „  .,        NW    34 
A  good  breeze  all  day;  mean. 

temperature . .         . .        . .  35  0 

7  a.m.  fine,  wind  8    26 
12            „  „    8    38 

6  p.m.  „  „    8    30 
Wmd  moderate  all  day:  mean 

temperature  . .  . .  32  0 

7  a.m.  snowing,  wind  E    30 
12          fine,  „    E    35 

6  p.m.    „  *  „    E    30 
Wind  moderate  all  day ;  moan 

tomperatiiro 32  6 

7  a.m.  fine,  wind  NE    30 
12           „  „    N       32 

6  p.m.  ,,  „  NW    30 
A  beautiful  day,  wind  mode- 

rate;  mean  temperature    ..   31  0 

7  a.m.  snowing,        wind  NW    28 
12  „  „    NW    34 

6  p.m.       „  „     8W    36 
Wind  modorftto  all  day;  mean 

temperature    ..  ..         ..  32  ( 

7  a.m.  cloudy,         wind  SSW    40 
12  misty  rain         „      SW    40 

6  p.m.  f.v*y,  „     8W    44 

Wind  moilorato  all  day;  mean 
temperature . .  . .         ..430 

Ditto  ditto  for  the  week  34  7 


windN 
„    NE 
„    NW 

and  p.m., 
mean 


1867. 
SBO.    November 

42       11    7  a.m.  fo^g^, 

60  13  rammg, 

38  6  pm.  fine, 

Almost  calm    a.m. 
44  0  good  breeze  midday; 

44  7  temperature  ..         .. 

15  7  a.m.  dull,  cloudy,  wind  SW 
IS         fo^gy  „    N 

6  p.m.  raming,  „     £ 

Almost   calm  throughout   the 
day ;  mean  temperature 

13  7  a.m.  dull,  cloudy,  wind  SSW 
13  fine,  ••    8 

6  p.m.  squally,  „    8 

A  good  breeze  all  day,  but  very 
worm;  mean  temperature    .. 

14  7  a.m.  raining,  wind  SW 
12          stormy,  „    SW 

6  p.m.       „  „    W^ 

Nearly  calm  a.m.,  good  breeze 
p.m.;  mean  temperature 

16  7  a.m.  cloudy,  wind  NW 
12          snowmg,  „     NE 

6  p.m.  dull,  cloudy,      „    W 
Wind  moderate  but  very  vari- 
able; mean  temperature      .. 
16    7  a.m.  fine,  wind  NW 

12  „  „    NW 

6  p.m.  „  „    NW^ 


BBO. 
44 

40 
40 


42  0 
40 
43 
40 

41  5 

66 
62 
68 

69  0 
42 
43 
88 

40  6 

32 
30 
28 

30  0 
20 
26 
20 


23  0 
26 
33 


32  0 


A  fine  day,  wind  moderate;  mean 
temperature 

17  7  a.m.  snowing&driftingw.SSE 
12        snow  and  rain,     „    SSE 

6  p.m.  misty  rain         ,,    8 
A  gale  of  wind  a.m.,  good  breeze 
p.m.;  mean  temperature     .. 
Ditto  ditto  fo     \e  week  38  2 

18  7  a.m.  snowing,       v^dW         84 
12    snowing  &  drifting  „    SW     35 

6  p.m.  fine,                 „    SSW    26 
A  good  breeze  all  day;  mean 
temperature 30  6 

19  7  a.m.  fine,  wind  NW    22 
12           „  „    NW 

6  p.m.  snowing,  „    W 

A  good  breeze  all  day ;  mean 
temperature    ..        ..  . 

20  7  a.m.  fine,  wind  N 
12          snow-squalls,    „    NW 

6  p.m.        „  „    W 

Wind  moderate  a.m.,  good  breeze 
p.m.;  moan  temponituro      . .  22  6 

21  7  a.m.  snowing,  wind  SE    20 
12                 „  „    8E 

6  p.m.  fine,  „  NW 

Nearly  calm  a.m.,  good  brcozo 

p.m.;  mean  tomporaturo    .. 

22  7- a.m.  fine,  wind  N 
12           „  „    N 

6  pm.  „                          „    N 
Wind  moderate  all  day ;  mean 
temperature 31  0 


24 
22 

23  0 
22 
33 
22 


27 
22 

23  6 
20 
22 
20 
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1867. 


«l 


BBO. 

18 
29 
24 


Norembor  « 

S3    7  a.m.  fino,  wind  8E 

18  i,  t»    BE 

6  p.m.  snowing,  „    BE 

Almost  calm  throughout  the 
daj;  mean  tomporature    ..  23  6 
84    7  ^.m.  dull,  cloudy,  Calm    28 

6  p.m.    „  „  „       39 

A  nice  day  for  the  time  of  year; 

mean  temperature  ..        ..  31  0. 

Ditto       ditto  for  the  week    .  25  0 

35    7  a.m.  dull,  cloudy,    wind  SE    32 

'J  "  '*  "  »»> 

6p.m.  „  „  „  8W 

Wind  moderate  all  day;  mean 

temperature .' 

26    7  a.m.  dull,  cloudy,  wind  SW 

12  „         „  „    8W 

6  a.m.  miaty  rain,         „    SW 

Wind  moderate  all  day ;  mean 

temperature 

37    7  a.m.  misty  rain,      wind  SW 
12  „         „  ..    8W 


38 


20 


10 


6  p.m.  snowing,  „    NW 
A  good  breeze  aU  day;  mean 

temperature 

7  a.m.  fine,  wind  SE 
12           „  „    8 

6  p.m.    ,t  „    8 
Wind  moderate  all  day;  mean 

temperature..  .. 

7  a.m.  fine,  wind  8 
12           ,.  »    NE 

6  p.m.  „  „    S 
A  lovely  day,  and  almost  calm; 

mean  temperature  .. 

7  a.m.  dull,  cloudy,       wind  S 
12         rain-sqtialls,  „    8 

6  p.m.  squally,  „    8 

Blowing  a  gaJio  of  wind  all  day ; 

mean  temperature  . .         . . 
Ditto        for  November,  ap7 


35 
34 

33  5 

34 
38 
38 

36  0 
42 
42 
36 


39  0 
28 
34 
30 

31  0 
28 
34 
28 

31  0 
29 
35 
42 

32  0 


December. 

7  a.m.  snowing,    wind  W 
12  snow-squalls  „  WNW 


6  p.m.  mining. 


WNW 


30 
28 
18 


A  gnlo  of  wind  and  very  heavy 

sea ;  moan  temperature     . .  23  0 
Ditto        „      for  the  week  . .  32  2 
7  a.m.  light  snow,    wind  NW    18 
12  „        „  „    NW    22 

6  p.m.   „        „  „     E        22 
Wind  moderate  all  day ;  moan 

temporaturo  . .        . .         . .  20  0 

7  a.m.  fine,  wind  SW    22 
12           ,.  .,    8        28 

6  p.m.  cloudy,               „    S        25 
Wind  niodorato  all  day ,  moan 
temporaturo 25  0 


SCO. 

so 

28 
25 

27  5 

14 
15 
14 

14  5 

12 
10 
10 


December. 

4  7  a.m.  Fall  of  snow,  w.  NW 
IS  snow-squoUs,  „  WNW 

6  p.m.         „  „    SW 

Blowing  a  good  breeze  all  day ; 
mean  temperature     . . 

5  7  a.m.  driftmg  snow,  w.  NW 
19  snow-squalls,  „  WNW 

6  p.m.  „  WNW 

A  good  breeze  and  very  hea\7 
sea ;    mean  temperature 

6  7  a.m.  light  snow,     wind  NE 

6  p.m.     „        „  „  NW 

'   Wind  moderate  a.m.,  good  breeze 
p.m. ;  mean  temperature     . .   110 

7  7  a.m.  snowing,  wind  SE    11 
12     snowing  &  drifting    „    S       22 

6  p.m.  light  snow,  „    S       32 

A  good  breeze  and  squally  all 
day;  mean  temperature     ..  21  5 

8  7  a.m.  snowing,  wind  W    24 
12               „  „    W 

6  p.m.      „  „    \v 
A  good  breeze  and  squally  all 

day;  mean  temperature        . . 
Ditto        ditto  for  the  week    . . 

7  a.m.  snowing,        wind  SW 
12         fine,  „    SW 

6  p.m.    „  „    SW 
A  good  breeze  aU  day;  mean 

temperature   ..        ..         ..  16  5 

7  a.m.  snowing,        wind  8         12 
12  „  „     W       IS 

6  p.m.       „  „    NW    14 
A  very  rough  snowy  day;  mean 

temperature 15  0 

7  a.m.  fine,  wind  SE      6 
12           „  „    8       18 

6  p.m.  „  ,.     SE    14 
A    beautiful,   moderate   day; 

mean  temperature     . . 

7  a.m.  snowing,  wind  W 
12            „  ..    W 


9 


10 


11 


12 


22 
22 

23  0 
20  3 

13 

20 

14 


6  p.m. 


NW 


12  0 

16 

20 

IS 


13 


14 


15 


A  very  rough  snowy  day;  mean 

temperature IS  0 

7  a.m.  light  snow,       wind  N      IS 
12  „         „  „    E      16 

6  p.m.    „  „    SE    12 
Wind  moderate  all  day;  mean 

temporaturo 14  0 

7  a.m.  fine,  wind  E    Zero. 
12            „  „    NE 

6  p.m.    „  „    E 
A  beautiful  day,  wind  moderate; 

mean  temporaturo     . . 

7  a.m.  fine,  wind  NW 
12           „  „    W 

6  p.m.  „  „    W 

A  lovely  day  for  tho  time  of 
year;  mean  temporaturo     ..   17  0 
Ditto  ditto   for  tho  week  13  S 


9 

4 

4  5 
12 

22 
20 


t; 


» (• 


so 
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i 


1867. 


17 


)8 


19 


SI 


29 


sso. 
25 
25 
26 

25  5 
98 
33 
30 


30 
28 

29  0 
90 
13 

8 


Deoembor. 

10    7  •.m.  dull,  cloudy,     wind  SE 
12         snowing,  „    E 

6  p.m.      „  „    SE 
Almoat  calm  a.ni.,  very  rough 

p.m.;  moan  temperature    . . 

7  a.m.  dull  and  calm 
12         ibggy.  wind  N 

6  p.m.  snowhig,  „    NW 
Wind  moderate  all  day;  mean 

temperature 30  iS 

7  a.m.  Bnowing,       wind  N        28 
19  „  „    NW 

6p.m.      „  „    NW 

Wind  moderate  all  day;  mean 
temperature..        ..         *« 
7  a.m.  anowing,        wind  N 

19  „  „    N 

6p.m.      ,,  ,f  .  NW 

Wind  moderate  all  day;  mean 

temperature 14  0 

7  a.m.  snowing,        wind  NW      4 

H  „  „    NW     8 

6  p.m.      ,,  „     NW      6 
Wind  moderate  a.m.,  good  breeze 

p.m.;  mean  temperature    ..     6  0 

7  .a.m.  fine  and  calm  8 
12            „             „       windE    16 

6  p.m.  Ughtsnow,  „    E    12 
A  Deautiful  day  and  almost  calm; 

mean  temperature  ..        ..12.0 

7  a.m.  dull,  cloudy,  wind  N        10 
12         light  snow,        „    N     -    8 

6p.m.    „       „  „    NW      7 

wind  moderate  all  day ;  mean 

temperature..        ..        ..8  6 

Ditto  ditto  for  the  week  17  9 

7  a.m.  snow  &  drifting,    w.  SE    14 
12         light  snow,  „  S      24 

6pm.    „        „  1. 8W    30 

Tery  rough  a.m.,  good  breeze 

p.mt;  mean  temperature    ..22  0 
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December. 
24    7  a.m.  snowing, 
12 

6  p.m.      „  I, 
A  good  breeze  a.m.,  moderate 

p.m.;  mean  temperature 

7  a.m.  snowing,         wind  8W 
12  „  „     NE 

6  p.m.       „  M     NB 
Moderate  a-m.,  very  rough  p.m.; 

mean  temperature     ..^       *• 

7  a.m.  fine,  wind  SE 
12          snowing,  „    8 

6  pjn.       „  n     o 
Nearly  calm  a.m.,  Tery  rough 

p.m.;  mean  temperature 

7  a.m.  fine,  wind  NW 
12         light  snow,        „    NW 

6  p.m.  fine,  „    NW 
A  good  breeze  all  day;  mean 

temperature 12  0 

7  a.m.  raining,  wind  8W    38 
12         fine,  „    W 

6  p.m.  snowing,    ■       „    W 
A  good  breeze  all  day;  mean 

temperature    ..        ..      -  .. 

7  a.m.  fine,  wind  WNW 
12          snowing,       „    NW 

6  p.m.  snow-squalls,  „  NW 
A  good  breeze  all  day ;   mean 

temperature    .. 
Ditto  ditto  for  the  week 

7  a.m.  vapoury,  wind  WNW  Zero. 
12         Ughtsnow,  „    NW         1 

6  p.m.     „       „      „    NW      Zero. 
A  good  breeze  all  day;  mean 

temperature 0  5 

7  a.m.  snowing,        wind  NW  —9 
12         vapoury,  „    N  »V  —6 

6  p.m.  light  snow,        „    NW  — 4 
A  good  breeze  all  day;  mean 

temperature    .  ..  —6  6 

Ditto  ditto  for  the  two  days      —3  0 
Ditto      for  December,  1807 
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